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AVANT-PROPOS 



G*est aux propriétaires de bois surtout que j'ai destiné ce 
petit manuel de cubage et ces tarifs. 

Les négociants, les forestiers, ont à leur disposition un grand 
nombre de barèmes ou de tarifs. Presque tous sont, ou 
incomplets ou compliqués dans leur emploi, mais la pratique 
du métier supplée pour eux au défaut de clarté et il est tout 
naturel que la bibliothèque des professionnels renferme assez 
de volumes divers de l'espèce, pour parer à l'insuflisance des 
documents renfermés dans un seul. 

Il faut au propriétaire qui ne s'occupera que de loin en Ipin, 
parfois une fois par an seulement, de ses bois, un tarif très- 
clair, donnant la solution de tous les cas qui peuvent se 
présenter. Telle est la prétention de celui que nous publions 
aujourd'hui. 

Du moment qu'on a assez de paresse d'esprit ou d'occu- 
pations pour recourir aux calculs tout faits, et c'est le lot de la 
quasi-unanimité des humains, il ne faut pas que Tintelli- 
gence travaille un instant lorsqu'on se sert des barèmes. Un 
tarif doit être bête ; il peut être ingénieux, mais avant tout on 
ne doit pas avoir à se creuser la tète chaque fois qu'on en 
ouvre un ; or, parmi ceux qui pourraient être à peu près 
complets, je n'en connais guère qui n'exigent au début un effort 
quelconque, parfois sérieux. Le résultat, c'est que le proprié- 
taire craint de se tromper et qu'il s'en remet aux autres du 
soin de cuber ses coupes. S'il ne les cube pas, il ne les balivera 
pas ; autrement dit, s'il n'est chasseur ou richissime, il ne 
connaîtra pas sa forêt et s'en remettra du soin de la traiter à 
des régisseurs peut-être fort capables en matière d'agri- 
culture, mais qui sous le rapport du traitement des forêts ont 
des idées que je ne veux pas qualifier, ou qui plutôt n'en ont 
pas du tout. Je ne voudrais pas, à propos de ce modeste 
volume, entamer une diversion sur la ruine des forêts parti- 
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cijU]^i999^*ËttêCfât/|i]iyraatet^ Avqc un peu d'attention elle eût 
pûétfe*i^tèe,lBlû8ril e«lJ&nieqdu que lorsqu'il s*agit de forêts 
tout le monde s'y connaît, les études préalables sont inutiles, 
les gens spéciaux ne servent à rien. Et voilà comment les pins 
puissantes familles de France ne nous offrent maintenant que 
des forêts ruinées. 

Donc, balivez vos coupes, cubez-leS| estimez vous-même de 
façon à pouvoir discuter des prix avec les marchands. Le 
présent tarif, en ce qui concerne les arbres de futaie tout au 
moins, vous le permettra avec la plus grande facilité. Vous 
trouverez que j*ai répété bien des fois la même chose, d'abord 
dans les observations préliminaires, puis dans le mode d'emploi 
de chaque tarif, puis dans Ten-tête des tables. C'est exprès, 
puisque j'ai voulu avant tout vous éviter du travail ou des 
recherches. 

Voilà pour les propriétaires. 

Aux professionnels je dirai : 

Que nulle part, dans aucun manuel, ils ne trouveront à 
propos des bois abattus, des tarifs qui donnent, pour les dia- 
mètres ou les circonférences donnés, le volume en fonction de 
longueurs variant de 20 en 20 centimètres, ce qui permet en 
supprimant la virgule des décimales, de cuber d'un seul coup, 
sans aucun calcul, par une simple lecture, tout un groupe 
d'arbres ayant même diamètre ou circonférence, si on a eu 
soin de totaliser toutes les hauteurs de la catégorie ; 

Qu'en ce qui a trait aux bois sur pied, c'est la première fois 
qu'on publie des tarifs fondés sur d'autres principes que la 
connaissance de la « décroissance par mètre » des fûts, décrois- 
sance plus difQcile à apprécier certes que les « coefficients de 
forme » dans une forêt donnée. Ces « coefficients de forme » 
nous les donnons tous depuis 50 */• jusqu'à 95 */• et de 5 en 
5 */•, avec les volumes correspondants ; 

Qu'on peut cuber — et cela s'adresse principalement aux 
marchands — tout aussi bien au quart, au cinquième, au 
sixième ou à vives arêtes, avec nos tarifs qu'avec ceux si 
volumineux, si compliqués, qu'ils possèdent ; 

Qu'enfin nos tableaux relatifs à l'équarrissage des pièces ne 
se trouvent nulle part sous la forme claire que nous leur avons 
donnée. 

La plupart des forestiers trouveront que nous avons calculé 
dans nos tarifs, un trop grand nombre de décimales. Nous 
sommes de leur avis. En matière de cubages, il n'est besoin 
ni de 6, ni de 4, ni même de 3 décimales ; 2 suffisent, et 
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encore ne se servîra-t-on le plus souvent que d'une seule 
dans les calculs. Qui pourrait sérieusement garantir l'exacti- 
tude de cette unique décimale ? Qu'on prenne la cuve à eau et 
99 fois sur 100, pour un arbre donné, la première décimale du 
volume sera fausse ! Notre seconde édition sera singulièrement 
expurgée de ce fait, si elle voit le jour. Nous n'avons pas voulu 
innover malgré ces Ridées, d'abord pour éviter la critique des 
gens méticuleux qui auraient rejeté nos tarifs comme entachés 
d'inexactitude, habitués qu'ils sont à calculer avec trois déci- 
males ou plus. Vous croyez que je plaisante? J'ai bien connu, 
dans certains bureaux, des agents qui chargés de vérilier 
les prix des transports de l'Etat par voie ferrée, poussaient 
tous leurs calculs jusqu'aux dix-miUimes ! — Puis, dans les 
expertises, les tribunaux ont encore la coutume d'exiger que 
les cubages soient établis au moins avec 3 décimales ! 

Enfln, le service forestier français, pour la fixation .. des 
volumes des grumes dans les coupes vendues à tant l'unité de 
chaque produit, pousse ses calculs jusqu'aux décimètres cubes. 
Les tarifs officiels sont établis de cette sorte. A. eux, avant 
tous autres, de donner l'exemple de la réduction si justifiée 
que nous proposons. Les tables du « Forst ùnd Jagd Kalender » 
allemand ne comportent que deux décimales et Dieu sait 
pourtant si nos voisins sont pointilleux ! 

A part donc ce point spécial, ces nouveaux tarifs sont d'une 
grande simplicité. Nous avons avant tout voulu faire un manuel 
pratique. Aux propriétaires à qui nous nous sommes plus spé- 
cialement adressés, aux forestiers, aux négociants à nous dire 
si nous avons réussi. 

R. ROULLEAU. 
Inspbgtbor adjoint DBS Forêts. 



Le Mans, 2S février i897. 
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Le moment parait être venu de publier ce manuel et ces 
tables. 

Dans une note insérée à la Revue des Eaux et Forêts de 
janvier 1905, je me suis décidé à prévenir les propriétaires 
particuliers du Maine — et dans les autres provinces, à peu 
près partout on peut dire, leur cas est identique, — des 
dangers réels qui menaçaient leurs bois, s'ils ne s'en occupaient 
pas davantage. Il semble que mon appel n'aura pas été vain, 
et qu'un courant sérieux s'est produit, dans ce pays tout au 
moins, en faveur de la propriété boisée. C'est donc bien le 
moment de mettre à la disposition des intéressés, les instru- 
ments qui leur manquent, pour arriver au but qu'on se pro- 
pose ; le plus précieux, tout au moins au début, est celui qui 
doit leur permettre sans trop d'efforts d'estimer eux-mêmes 
leurs arbres, ce qui est l'unique prétention de ce petit livre. 

Espérons que les Associations forestières locales feront le 
reste et que le temps n'est plus éloigné où les bois, mieux 
administrés, rapporteront à leurs détenteurs, petits ou grands, 
plus de profit. Ce n'est pas l'affaire d'un jour. 

R. ROULLEAU. 
Inspecteur des Eaux et Forêts au Mans. 
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Définitions et formules 
des divers modes de cubages 



On obtient le volume en mètres cubes des bois ronds, avec Art. i. 
ou sans leur écorce, en se servant des formules bien connues ; Volume de» 

boit en grume. 
Si on veut le volume en fonction du diamètre : 

icD« 



Xh. (i = 0.78S4 J 



dans laquelle h représente la longueur de la pièce à cuber et Ù 
le diamètre mesuré au milieu de cette longueur ; 



Ou bien, si on veot le volume en fonction de la circonférence : 



XA. 



( = 0.318300686 ^ 

=0.07967747 | 

dans laquelle fi représente la longueur et G la circonférence 
mesurée au milieu. 

Le volume ainsi obtenu est le volume « grume ■ c*est'à-dire 
le volume de la pièce entière considérée. Cette définition du 
volume grume, si simple, était cependant nécessaire à établir, 
lia plupart des propriétaires de bois, le Service forestier de 
l'Etat français et des Etats étrangers cubent t en grume ». Au 
contraire, le commerce en France cherche à connaître avant 
tout, non pas le volume total de l'arbre rond, mais seulement 
la partie du volume de cet arbre utilisable en bois d'œuvre. Or, 
les bois d'oeuvre — ce sont tous ceux qui peuvent être utilisés 
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à autre chose qu*à du chauffage — ne s'emploient pas ronds. 11 
faut enlever à l'arbre son écorce et les couches ligneuses super- 
ficielles, siigettes à décomposition rapide. Ce résultai s'obtient 
par Téquarrissage qui se pratique à la hache ou à la scie. On 
peut équarrir plus ou moins, on peut enlever à Tarbre rond 
plus ou moins de ces couches superficielles qu'on appelle 
« Taubier b mais en général l'ouvrier s'arrange pour faire ren- 
trer cette variété d'équarrissage qui pourrait être infinie, dans 
quatre types très distincts. 
Art. s. L'équarrissage le plus sommaire, le plus grossier, celui dans 
Volume des bois lequel OU enlève le minimum de bois et qui servira plus tard 

• AU Qusrt 

MBS déduction» ?^^^ ^^ débit en charpente par exemple, est représenté figure 1. 

FiG. l 

Cubage au « quart sans déduction » 

Section au milieu 




Légende. — Soit un diamètre A B = 1»00, a' b* est égal 
ainsi que a* c* à 0,785. Pour éviter la 3* décimale, 
on fait : 

a* b' = 0.78 

o' c' = 0,79 

ce qui s'exprime par : 

côtés d'équarrissage = 0,78 siu* 0,79. 

X = flaches. 
Le cercle pointillé sépare c Taubier • du « bois par&it i. 
Les hachures représentent les parties de bois enlevées par Téquarrissage. 



L'écorce est enlevée rectangulairementsurlcs quatre faces et la 
pièce équarrie à la forme : aa^ b^ bdd^ ci c. Aux quatre angles 
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il resie en x des lambeaux d*écorce qu'on appelle « flaches (1) ». 
Etant donné un arbre, si l'on veut connaître d'avance le 
volume de la pièce équarrie de cette sorte, on le cubera d'une 
façon spéciale, et cette façon spéciale est appelée par le com- 
merce « cubage au quart sans déduction » partie que le côté 
a'b* du carré qui a servi en partie à déterminer la ligure a a^ 
b^ b d d^ e^ c, a une longueur égale au quart de la cireonfé' 
rence ic D. Si par exemple l'arbre considéré a un diamètre au 
milieu de 1 m. OOc, la longueur de la circonférence corres- 
pondante (G = irD) est égale à 3-1416... dont le 1 /4 est U-78540.. . 
La pièce équarrie est un parallélipipède à base carrée (on né- 
glige Terreur due aux flaches) dont le volume est a'b X '^* 

Or a'6' c'est -7- par définition. Si donc on veut savoir quel sera 

le volume au quart d'un arbre de dimensions données, il suffira 
de se servir de la formule : 



=©• 



X ». '"' 



Comparé au volume grume, le volume au quart sans déduc- 
tion est les 0.7854 du premier (2). 

Veut-on un équarrissage plus complet? Veut-on une pièce Art. 3. 
qui contienne moins d'aubier et pas du tout d'écorce ? Alors, au Volume des boit 

n an « cinquième 

lieu de prendre comme côté du carré la longueur -j^on ne prend déduit » 

4 
n 

que 4/5* -j-. On obtient alors {figure 2) l'équarrissage a 6 e ci 



(1) Le ponrtoar de cet flaches dans le cubage an 1/4 mds dédoelion ne doit 
pas iToir use longneor dépassant le 1/S* de la faee plane a e. 

(9) Nota. — U est facile de rétablir par la comparaison des S formules qui 
doBoeat le Tolome ei gnuae et le Tolnme an quart. 

0« a : Yolome grame = — X * 

4 w 



d'oà 



Volume an qntrt = ("7") ^ * 



Volume gmme 4 ir IC 4 



es k 


4 ic 


G>A 



Volome an quart G> A 4 ic n 

16 



te 
Oo en déduit : Volnme an quri = voluie grame X 

= volame grume X 0.7854. 



dans lequel <m milieu de la piiee il n'existera plus ni écorcc 

ni aubier. Ce procédé de cubage est dit a au cinquième déduit ■ 

_ 

parce que:_(_)=_j_=_ 

el que tout se réduit somme toute à distraire 1/S' de. la circon- 
férence au dénominateur de l'expression (□]. 

La formule du volume est (-?-} h. Comparé au volume 

grume, le volume au 1/5* déduit ne représente que la moitit 



Cubage s au 1/5' déduit » 
SeclioH au milieu 



LÉGENDS. — Sdt un dlamètra A B = IHX) 

a b ou ac = 0,630. 

Il n'y a pu de 3- décimale et dès lom on s'exprime ainsi - 

I.es bacbures représentent les parties de bols enlevées par l'équarrlssage' 

environ du premier (exactement 0,5036). On n'utilisera dont 
ainsi que la moitié du volume lotal de l'arbre. Ce cubage est 
dit aussi « & vives art les » parce qu'il n'existe aucune llacbe 
sur le carré abcd.U est surtout employé pour les chéoes el 
autres arbres feuillus, à ëcorcc et aubier épais. 
.j Le cubage n à vives arêtes » des arbres dont l'écorce et i"au- 
. bier sont minces, comme des bèlres, par exemple, diffère légè- 



rement du précâdenl. Au lieu de la formule (' — I A, od- 

emploie la formule I — -—1 A, ou : /— CI ft. 

Le volume ainsi obtenu eat ud peu plus fort que le précédent 
si on preud comme point de comparaiBoo le volume grume. Il 
rat dit au sixième déduit »(l) (figurt 3).ll représente las 0,5451 
du volume grume. 

FiG. 3 

Cubage > au 1/G° déduit ■ 

Section au mtheu 




LtQENDE. '■ 

PoutM 



kilt un diamètre A B = 1-00 
boaae = 0,K5 

r 1* 3* décimale, on ttit : 



( enlevées par l'équarrisM^e. 

Da.nB le cubage au cinquième et au sixième on voit que les 
angles a, b, c, d {figwes t tt S), ne touchent pas la circonfé- 
rcQce. Souvent, dan» certains débits de charpente par exemple. 



'I Piru que tout >e rtdnlt t distraire 1f6- de ti circanfcTCi 
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on tient à avoir tout le bois utilisable à vives arêtes. Si donc 
on inscrit dans la circonférence du milieu de Tarbre le plus 
grand carrô (figure 4), et si on prend comme base du calculla 
surface de ce plus grand carré, on aura en multipliant cette 
surface par la longueur, le volume « avives arôtes proprement 
dit ». Ici la formule est simple puisqu*on sait que dans le carré 

inscrit, le côté est égal au rayon multiplié par \^2. La formule 

C« 1 



est : 



V =z 



2 it» 



h = 



2 lu» 



C« A = 0.0506 C« h. 



FiG. 4 

Cubage « à vive arête proprement dit • 
Section au milieu 




B 



LÉGENDE. — Soit un diamètre A B = 1»00 

a 6 ou a c = 0,706. 

Poiu* éviter la 3* décimale, on fait : 

ab = 0.70 

ac = 0,71 

et dès lors on s'exprime ainsi : 

côtés d*équarrissage = 0,70 siu* 0,71. 



Ce cubage s*appelle également au dixième déduit. Il y a, à 
très peu de choses près, égalité entre les deux formules. 



G« 



2 71-^ 




Ce volume est les 0,6366 du volume grume. 
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Tels sont les quatre types de cubage les plus usités dans le 
commerce. 

11 peut paraître uôcessaire aux marchands de bois de posséder Art. 6. 
des tarifs qui leur permettent de cuber rapidement un grand ^ propriéuîre 

, ... .^ ... .^ lie •* jfo. t». X. rorettier don 

nombre d'arbres, soit au 1/4, soit au 1/5% soit au 1/6% soit a adopter le pro- 
vives arêtes proprement dit, mais les propriétaires forestiers cédé simple du 
pour lesquels nous écrivons, qui ne peuvent savoir d*avance si cubage des bois 
telle coupe sera cubée par les amateurs au 1/4, ou plutôt au •^^ «""JJ^ j*J 

1/5*. . . . etc , doivent cuber en grume. C'est la seule |façon cubage au 1/4, 

de bien s'entendre avec les marchands. Qu'adviendrait-il si le i/5* ou i/6«. 
propriétaire ayant cubé une coupe au l/5«, était tenu de discuter 
les prix d'unités avec un acheteur qui aurait, lui, cubé au 1/4 ? 
Evidemment, on passe aisément du cube au 1/5* au cube au 
1/4, mais on passe plus aisément encore du cube grume à 
Tan quelconque des autres procédés. 

De plus, il est fort important pour le sylviculteur de savoir 
quel est le rendement ligneux total d'une coupe, d'une parcelle 
de bois, ou d'une forêt, de connaître le degré de végétation des 
bois dans les différents sols, degré dont la mesure est donnée 
par le quantum de la production totale en bois, dejcuber autre- 
ment dit non plus en vue de la vente, mais en vue de la pro- 
duction. Or, tous les calculs, il est superflu d'insister, aboutis- 
sent au volume géométrique pur, qui est le volume grume. Les 
volumes au 1/4, au 1/5*.... etc.. ne sont que des dépen- 
dances du volume grume établies pour un but particulier — le 
plus important certes — de la culture des bois, qui est la vente 
des produits forestiers au commerce. Enfin, l'emploi des tarifs 
de cubage des bois en grume est de beaucoup le plus simple. 
Les propriétaires de bois doivent donc cuber en grume. 

Il faut aussi qu'ils sachent cuber en grume, non seulement Art. 7. 
les bois abattus, ce qui est fort simple, mais les bois sur pied. Tarifs de cu- 
ce qui ne laisse pas que d'être parfois un peu délicat. bois*abaitus 

Il existe un grand nombre de barèmes qui traitent des et sur pied 
volumes au 1/4, au l/5«, au 1/6*, des bois abattus ; il en est fort 
peu qui donnent ces mômes volumes pour les bois sur pied ; il 
n'en est pas du tout qui donnent les volumes « grume » des dits 
bois sur pied. On trouve bien dans quelques ouvrages spé- 
ciaux des indications sur les différents procédés à adopter, 
mais d'une part ces indications sont éparses, au milieu de 
manuels plus ou moins compacts et peu maniables, et d'autre 
part elles sont fort incomplètes. C'est cette lacune que nous 
avons voulu combler en publiant les tables qui suivent, dont 
le format commode et peu encombrant rendra l'usage pratique, 
nous Tespérons. Avec le manuel de cubage et d'estimation des 
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bois de Goursaud (1], qui servira au bureau et les tables que 
nous offrons aujourd'hui au public, le propriétaire forestier 
pourra résoudre lui-môme toutes les questions relatives à la 
vente de ses gros bois, sans avoir recours aux lumières des 
hommes de Tart. 



(1) 1 vol. iD-16, ehez Laveiir, éditenr, 13, me des Siints-Pères. 

Nota.— Aa moment où le présent ouvrage est achevé d imprimer (avril 1905), 
nous recevons les épreuves de Tétnde qae M. Hâflél, Inspecteur des Eaas ei 
Forêts, Professeur à l'École Nationale des Eaux et Forêts, consacre à la den- 
drométrie, dans le tome second de son Traité sur rÊconomie forestière. Noos 
ne saurions trop engager le lecteur soucieux de connaître tous les procédés de 
cubage, anciens ou nouveaux, exacts on approchés, ainsi que les théories aux- 
quelles a donné lieu l'étude de la forme des arbres, à lire le Traité de M. Huffel, 
le plus complet de ceux qui ont paru jusqu'ici sur la matière (en vente égale- 
ment ebez Laveur, éditeur, 13, rue des Saints-Pères). 



II 

Considérations particulières 
sur le cubage des bois sur pied et abattus 



A. — BOIS SUR PIED 



Chaque essence d'arbres a une forme spéciale, et pour une 
même essence les formes varient encore suivant le mode de 
traitement et le sol. Le fût du chêne et celui du sapin par 
exemple, affectent des flgures quasi-géométriques différentes. 
Le chêne qui a crû en futaie depuis son enfance, n'a pas le 
même aspect que le chêne qui a végété au-dessus des taillis, 
ni que celui qui a crû en plein champs. Ce dernier, s'il a 
végété dans un terrain aride, n'aura pas une tige semblable à 
celle d'un sujet crû en sol fertile. Tantôt, il semblera que le 
fût de l'arbre se rapproche d'une figure cylindrique ou 
cylindro-conique, tantôt on le rapprochera du tronc de cône 
ou du cône, tantôt encore, il paraîtra se confondre avec un 
paraboloïde tronqué. 

L'expression géométrique qui donne le volume de chacun de 
ces solides est fort différente et se prête souvent peu à 
l'établissement de tables de cubage dans lesquelles intervient 
un facteur éminemment variable, la hauteur des arbres, qui 
modifie, pour une même catégorie de dimensions à la base, la 
forme même de la figure géométrique. Enfin, il y a peu de 
forestiers capables de dire, en présence d'un arbre, à quel 
type il doit être rattaché, et, pût-il le dire, que cette décou- 
verte n'aurait pour lui aucun résultat pratique, s'il s'agit 
comme c'est le cas le plus fréquent, de cuber non plus un seul 
arbre mais un groupe d'arbres. Il faut aller vite ; une pré- 
cision rigoureuse est inutile, car il y a bien peu d'arbres 
vraiment réguliers. Avant tout, adoptons la forme la plus 
simple, celle qui se pliera le mieux au calcul et que l'on 
pourra modifier le plus aisément à son gré, suivant le cas. Il 
n'en est pas de plus simple, du moment qu'il s'agit de solides 
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Forme 
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ronds, que le cylindre. C'est en se servant de la formule du 
cylindre que l'on a coutume partout de cuber les bois abattus, 
soit qu'on prenne pour surface de base la moyenne des 
surfaces extrômes au gros ou au petit bout, soit qu'on choi- 
sisse la surface du cercle au milieu de la longueur. L'arbre 
est sur pied ; nous pouvons évaluer au dendromôtre ou à l'œil, 
la hauteur du fût en bois d'œuvre, nous dirons comment tout- 
à-l'heure, mais la circonférence ou le diamètre au milieu, la 
circonférence ou le diamètre au petit bout nous échappent. 
Gomment tournerons-nous la difficulté ? Deux méthodes sont 
également adoptées par les forestiers. 

Art. io. Dans la première, on cherche par des expériences préli- 

Deux méthodes minaires, assez simples du reste, à déterminer quelle est dans 

h^^d '\ ' ^^^^^^ ^^^^ ^^ P^^"* chaque essence la quantité dont le 

sûr pied. diamètre ou la circonférence prise à hauteur d'homme, diminue 

!• méthode pour chaque mètre de hauteur. On arrive ainsi à déterminer 

àe la ce qu'on appelle la «r décroissance par mètre » des fûts. Nous 

avons dit que nous savions évaluer la hauteur de ce fût ; il 

suffira donc de multiplier la demi-hauteur du fût par cette 

décroissance pour savoir de combien la circonférence ou le 

diamètre au milieu, base certaine du calcul du volume, est 

inférieur à la circonférence ou au diamètre à la base. 

Je suppose qu'on ait trouvé que la décroissance est de 

m. 01 par mètre; si la hauteur est évaluée à 14 mètres et que 

le diamètre à la base est de m. 50, le diamètre au milieu sera 

14 
de 0-50 — 0-01 X -5- *= 0"^ — 0"^7 = 0-43. Avec ce nouveau 

diamètre on cubera l'arbre comme s'il était abattu. 

2* méthode Daus la socoude, les expériences préliminaires qu'on fera 
du coefficient une fois pour toutes sont différentes. On commence par cuber, 
de forme p^ terre, le plus grand nombre de fûts possible, en scindant 
fictivement chaque sujet par billons de 2 m. ou de i m. de 
longueur, suivant qu'on voudra plus ou moins d'exactitude. 
On cube chacun de ces billons de 2 m., ou de 1 m., eu fonction 
du diamètre ou de la circonférence pris au milieu de chacun 
d'eux, et le total de ces cubes partiels donne un volume très 
exact de l'arbre. On note à part le diamètre ou la circonférence 
à i m. 30 (hauteur d'homme), et on détermine le volume cylin- 
drique calculé avec cette circonférence ou ce diamètre, et la 
longueur totale de la pièce. On compare le volume ainsi 
obtenu au premier ; on fait la différence et on cherche de 
combien pour cent il lui est supérieur. Je suppose que l'on 
fasse porter l'expérience sur 200 ou 300 arbres ; on prend la 
moyenne de ces 200 ou 300 pourcentages et on a ainsi un 
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« tant pour cent » moyen que nous prendrons désormais pour 
base de tous nos cubages dans la forôt choisie. 

Exemple : 

Voici un chône de haute futaie qui a m . 55 de diamètre à 
hauteur d'homme et 16 mètres de fût en bois d'œuvre. 

Le premier billon de 1" à partir de la base, a un dia- 
mètre au milieu de 0*57, son volume grume calculé à 
l'aide de la colonne 11 du Tarif II, est de 0-s255 

Le second billon de 1" à partir de la base, a un dia- 
mètre au milieu de 0"54, son volume grume calculé à 
raide de la colonne 11 du Tarif II, est de 0«'229 

Le 3* billon de 1" à partir de la base, a un dia- 
mètre au milieu de 0"52, son volume grume calculé à 
l'aide de la colonne 11 du Tarif II, est de 0**212 

Le 4* billon de 1" à partir de la base, a un diamètre 
an milieu de 0*50, son volume grume est de 0*'196 

Le 5* billon de 1" à partir de la base, a un diamètre 
au milieu de 0<b49, son volume grume est de 0**189 

Le 6* billon de 1* à partir de la base, a un diamètre 
au milieu de 0*48, son volume grume est de 0**181 

Le 7* billon de 1* à partir de la base, a un diamètre 
au milieu de 0*47, son volume grume est de 0**173 

Le 8* billon de 1* à partir de la base, a un diamètre 
au milieu de 0*46, son volume grume est de 0n*166 

Le 9* billon de 1* à partir de la base, a un diamètre 
au milieu de 0^46, son volume grume est de 0**166 

Le 10* billon de 1* à partir de la base, a un diamètre 
au milieu de 0*45, son volume grume est de 0**159 

Le 11* billon de 1" à partir de la base, a un diamètre 
au milieu de 0*45, son volume grume est de 0""*159 

Le 12* billon de 1* à partir de la base, a un diamètre 
au milieu de 0*44, son volume grume est de 0n*152 

Le 13* billon de 1™ à partir de la base, a un diamètre 
au milieu de 0*44, son volume grume est de 0**152 

Le 14* billon de 1* à partir de la base, a un diamètre 
au milieu de 0*43, son volume grume est de 0*^145 

Le 15* billon de 1* à partir de la base, a un diamètre 
au milieu de 0^43, son volume grume est de 0msi45 

Le 16* billon de 1* à partir de la base, a un diamètre 
au milieu de 0*42, son volume grume est de 0**139 

Total du volume des billons s 2**818 
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D*autre part» le volume cylindrique calculé avec un 
diamètre à la base de 0^55 et une longueur de 16 mètres 
estde: (tarif )= 3-»801 

La différence est de 0«3983 

Si l'on compare 3.801 au volume exact 2.818, on voit que le 
premier est inférieur au second de 

3.801 - 2.818 _ X . , ^ 9|3 ^ 25^9 ./, (,j. 



3.801 100 ' 3.801 

Ce calcul du tant pour cent se fait très aisément en se ser- 
vant du c Barème du pour cent » publié par l'éditeur militaire 
Gh. Lavauzelie, à Limoges, en vue des calculs que doivent faire 
les officiers de tir pour établir le pourcentage des balles mises. 
Je suppose : 

que pour le !«', on uit trouvé un tant */• de 25 9 

— 2% — — 27 6 

— 3«, — — 32 5 

— 4«. — — 31 5 

— 5s — — 28 1 (2) 

— 6S — - 34 1 

— 7«, - . — 32 6 

— 8«, — — 29 7 

— 9«, — — 30 7 

— 10«, - — 32 3 

Le total des tant */• donne 305 

Le tant */• moyen est de 30,5 ou de 30 */• en nombre rond, ce 
qui revient à dire que : 

Le volume vrai de l'arbre est les 70 */• [iOO—SO) du volume 
eylindi^ique calculé à Vaide des dimensions prises à hauteur 
d*homme. 

Ce nombre de 70 */• ou mieux de 0,70 est appelé le coefficient 
de forme. On peut arriver à le calculer plus aisément et nous 
n'avons do.nné l'énumération des opérations précédentes, uo 
peu longues, que pour bien en établir la clarté en vue du but 
proposé ; mais maintenant que cette clarté ne saurait être dou- 
teuse, il n'est pas défendu de chercher des simplifications et 
pour cela de faire un peu — si peu — de mathématiques : 

Soit V le volume du cylindre calculé avec le diamètre de 
l'arbre à l"33 du sol. 

Soit V le volume réel de l'arbre obtenu par la totalisation des 
billons ; 

Tout à l'heure, dans les opérations que nous avons indiquées, 

\ -V 

nous avons calculé d'abord V — o, puis — — et enfin pour 



— n — 



obtenir notre coefficient de forme nous avons soustrait 

de 100 (ou de l'unité, ce qui est tout pareil). Somme toute, nos 

V — V 
opérations peuvent se résumer en cette formule : l — — rj — 

V— V -f w V 

qu'on peut écrire rr = -rr-- 

Dès lors notre calcul va se réduire à une simple division. 
Reprenons Texemple donné plus haut : 

V 2 818 

V = 2-a818 V = 3-380! — = -^^ = 74,1 ; 

Si Ton se reporte aux calculs (1) précédents, on voit que : 

100 - 25.9 = 74.1; 
Dès lors notre tableau (2) devient : 

1<' arbre coefficient de forme = 

2* — - = 

3« — — = 

4« — — = 

5» — — = 

6* — — c: 

7« — - = 

8« - — = 

9« — - = 

10« - - = 

Total = 695.0 

Le coefficient de forme moyen est de 69,5 «/• ou de 70 */• en 
nombre rond. 

La connaissance de ce coefficient de forme nous suffira désor- 
mais pour effectuer rapidement le cubage de nos arbres. La 
colonne 5 du tarif II donne le volume par mètre de hauteur calculé 
à raison de 70 */• du volume cylindrique de base. Notre arbre 
de 0*55 à la base et de 16- de haut, aura donc un volume de 
0,166 X 16 s 2**656. Ici, il est plus faible que le volume réel 
2,818 ; sur un autre arbre, il sera un peu plus fort, mais les 
compensations, dans un groupe d*arbres, s'établiront, et le volume 
total sera aussi voisin que par tout autre procédé de l'exactitude 
absolue. Dans une autre forêt, le pourcentage moyen sera de 
23,7*/, par exemple, soit en nombre rond de 25 et alors le volume 
des arbres sur pied sera là les 100 -- 25 = 75 */o du volume 
cylindrique calculé en fonction du cercle de base, et c'est la 
colonne 6 du tarif II qu'il faudra employer. 

CUBàOI DBS BOIS 2 



74.10/, 


72.4 


67.5 


68.5 


71.9 


65.9 


67.4 


70.3 


69.3 


67.7 



Awr. II. Cette méthode dite c du coefBcieiit de fome », parce qu'en 
AwantM^ effet toat se réduit i multiplier le Tolume cylindrique à l'aide 
•daxoMd^^ des dlmensioDS de la base par un coefficient variant de 0,5 à 
déforme» ^'^ fuÎTant les easeuces, les sols et les forêts, cette méthode, 
* disons-nous, a de grands avantages pratiques sur la première. 

Elle est d'une grande simplicité ; une fois le coefficient choisi, 
on n'a besoin sur le terrain que d'avoir un tarif aussi réduit 
que possible des volumes cylindriques, pour obtenir séance 
tenante le volume d'un ou de plusieurs arbres sur pied. Dans 
les tarifs c de décroissance > au contraire, à chaque catégorie 
de diamètre à la base, i chaque hauteur, correspond un volume 
unique différent dont il faut avoir sur soi la valeur. Au bureau, 
si Ton a pointé un grand nombre d'arbres, il faudra multiplier 
chacun de ces volumes par le nombre d'arbres ayant même 
diamètre et même hauteur, ce qui ne laisse pas que d'être 
assez long. Au contraire, avec les tarifs de c coefficient de 
forme », il suffit de grouper les arbres par catégories de dia- 
mètre ou de circonférence, sans s'occuper des hauteurs qu'on 
totalise simplement de façon à obtenir pour chaque catégorie 
une hauteur cumulée unique. Enfin, à l'aide de ces tarifs et 
des tables de multiplication ordinaires, comme celles dX)yon par 
exemple, on peut établir pour un coefiicient donné, des tables de 
cubage à l'aide desquelles on cube en quelques heures des 
milliers d'arbres. 
Amt. 12. Leur seul inconvénient, qui est aussi le seul avantage de 
NécMtiU <Un« leur rival, c'est qu'avec les tarifs de forme les gardes doivent 
lanéthodtdu apprécier avec une exactitude plus rigoureuse les hauteurs en 
forne d'aoe ^^^ d'œuvre des arbres sur pted, tandis que, dans les tarifs 
bonne éTaliu- de décroissance, une erreur, ou si l'on veut un ensemble d'er- 
tion des luu- reurs qui réduirait par exemple de 3 à 4 mètres la hauteur 
'*"'^** moyenne des arbres dans une coupe où les hauteurs atteignent 

12 à 16 mètres je suppose, n'intéresserait pas très sensiblement 
le résultat final. Ceci s'explique aisément. Avec le volume 
cylindrique, affecté ou non d'un coefficient, le volume des 4 
mètres d'erreur, calculé à l'aide des dimensions de la base est 
aussi fort au pied qu'au sommet ; au contraire, avec les tarifs 
de décroissance, les arbres types sont cubés par billons allan^ 
en s'amincissant de la base au sommet où il ont un volume très 
réduit. 

Il faut donc, et nous insistons beaucoup sur ce point, pour 
l'usage de nos tarifs, savoir apprécier à vue d'œil les hauteurs 
à 2 mètres près. Dans les hautes futaies, les gardes se font 
bien vite à cette appréciation, à plus forte raison dans les taillis 
sous futaie, où les longueurs de fût oscillent généralement entre 
4 et 14 métros. 



- Id- 



On a beaucoup écrit et discuté sur les tarifa de forme. Ii^s 
Allemands qui sont des sylviculteurs éminents, personne ne le 
contestera, en ont fait la base exclusive de tous leur^ calculs de 
cubages, mais ils tendent à trop généraliser la méthode. Q*est 
ainsi qu'ils cherchent à Taide d'expériences portant sur un 
nombre incalculable de sujets, à déterminer le facteur moyen 
unique pour le chêne, pour le hêtrei etc. Ce serait évidem- 
ment fort commode, puisqu'il deviendrait inutile pour chaque 
propriétaire de répéter sur son terrain les expériences dont 
nous avons parlé ; mais, à notre avis, on s'éloignerait trop, en 
bien des cas, de la réalité. Nous chercherons à éviter le plus 
possible ces expériences aux propriétaires forestiers, en don- 
nant quelques indications générales à ce sujet, mais nous les 
restreindrons à un petit nombre de cas bien déterminés, et en 
conseillant toujours très haut de s'assurer par des essais, faits 
chez soi, de l'exactitude du facteur désigné. 

C'est ainsi que dans tout le centre de la France on peut, 
sans commettre de grosses erreurs, employer pour le cubage 
des chênes, hêtres, pins maritimes et sylvestres, crûs en 
futaies et à fûts élancés, le facteur 0,7, et se servir des chiffres 
de la colonne 70 Vo du tarif II. Pour le cubage des chênes, hêtres 
et charmes, végétant au-dessus des taillis sous futaie, on peut 
employer le facteur 0.85 (85 •/*) tarif VI, pour les arbres bas ne 
dépassant pas 8 mètres de fûts, comme ceux que l'on trouve 
dans les réserves des taillis sous futaie exploités à courte 
révolution (12 a 18 ans) ; et le facteur 0.75 (75 */•, tarif V, pour 
les arbres à tiges élancées de 9 à 14 mètres, comme ceux que 
Ton trouve dans les réserves des taillis sous-futaie exploités à 
longue révolution, ou dans les belles parties des taillis à cour- 
tes révolutions (1). 

Le lecteur veut-il être convaincu du degré d'exactitude de la 
méthode des coefficients de forme, telle qu'elle vient d'être 
déOnie ? Voici quelques chiffres qui ne sont pas sans intérêt. 
C'est vers 1856 que M. Jules d'Auvergne sous-inspecteur des 
Forêts à Blois, publia les premiers tarifs de l'espèce. Nous 
n'avons pu malheureusement trouver traces des expériences 
faites par ce forestier, mais nous devons à l'obligeance de MM. 
Le Brun et Guerrier, anciens inspecteur et sous-inspecteur à 
Blois, successeurs de MM. Dubois et Jules d'Auvergne, de pou- 
voir affirmer que ces expériences entreprises avec un soin 
minutieux, ont été très nombreuses, variées et concluantes. Le 
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(1) Les eoeflideiils de forme diminuent à mesure que la hauteur augmente, 
■ail avec une rapidité qui n'est pas constante. (Les arbres et les peuplements 
forestiers, par HQflel, 1893, page 59). 
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nom de l'inspecteur qui les a dirigées, M. Dubois, nous garan. 
tirait à lui seul le degré de conscience que cet éminent fores- 
tier a dû apporter à la vérification du travail de son subor- 
donné, avant de rappliquer au cubage des coupes des forêts 
Blaisoises. De Tinspection deBlois. ces tarifs ont passé dans 
la Sarthe, où ils servent exclusivement depuis 30 ans aux 
cubages des bois des forêts domaniales, et notamment de Tad- 
mirable massif de Bercé, qui renferme les plus beaux peuple- 
ments de chêne de France. 

Nous avons repris les expériences de M. d'Auvergne. Nous 
les avons fait porter sur 91 chênes dont nous avons cubé par 
terre tout le bois de service par billons de 1 mètre. Ces arbres 
ont été pris dans une même forêt il est vrai, mais au hasard 
dans tous les cantons. Le coefficient de forme adopté depuis 
30 ans est 0,7 (70 */.). 

Pour 30 arbres groupéS|tels qu'ils se sont présentés pour le 
calcul, 

Le volume réel a été de 77.421 et le vol. autarifde77"*051. 

Pour 60 arbres le vol. réel = 150.202, vol. au tarif = 150-»301. 
Pour 91 — — = 225.351, — = 228-»147. 

Et pourtant les hauteurs sont très variables, depuis 10 mètres 
jusqu'à 26 mètres ! On peut dire que c'est l'exactitude mathé- 
mathique, si tant est qu'il puisse en exister pour le volume 
des arbres. Sur les hêtres, les résultats ont été identiques. 

Enfin il est remarquable que lorsqu'on cherche le coefficient 
de forme du cône paraboloîde tronqué, qui est, dit-on, le solide 
géométrique se rapprochant le plus de la forme des chênes 
crûs en futaie, on obtient les résultats suivants : 

Le tronc de cône est les 75 ®/o du cylindre de même base et 
de même hauteur, lorsque le cône a été tronqué au milieu de 
sa hauteur. 

Ce môme rapport est do 66,7 0/0 lorsque le cône est tronqué 
aux 2/3 de sa hauteur à partir de la base, et il est de 70 a/o 
(facteur adopté dans le tarif II, colonne 5), lorsque le cône est 
tronqué aux 3/5 de cette hauteur. Or, dans les futaies Blaisoises 
et du Maine auxquelles s'applique le tarif II, colonne 5, la hau- 
teur moyenne utilisable comme bois de service est précisément 
les 3/5 de la hauteur totale (1). 



(l) Ces calculs ont été faits par M. Violette, garde général des forêts en 
^tageaaMans à Taide de données recaeillies sar plaee dans la forêt Doma- , 
niale de Bercé (Sarllie). | 
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Parmi les essences forestières les plus répandues de France, Art. i6. 

il en est deux ; le sapin (abies^ et les peupliers, surtout le Mode» tpédauz 

pyramidal, qui ne peuvent être cubés à l'aide de nos tarifs. Ils ^^^ '^^^ 

ne peuvent 1 être non plus à Taide des tarifs de décroissance, cehaiaet e«pè- 

Leur forme, d*aspect régulier pourtant, est trop spéciale et ce«d*arbret, 

malgré leur apparence, la décroissance de leurs dimensions est Mpjn*» 

très irrégulière. On a dû établir empiriquement pour ces P*"P**"- 

arbres le volume par catégorie de diamètre et par hauteur. On 

connaît par exemple, à l'aide d'expériences faites dans chaque 

région, le volume de l'arbre de m. 60 c. de diamètre à la 

0.60 0.60 
base et de 22 mètres de hauteur, celui de l'arbre de -rr-, -rr, 

0.60 0.60 

—, -— , etc. Dans une coupe, on pointe à part les arbres 

ayant même diamètre et même hauteur, le cubage consiste é 
multiplier le nombre d'arbres de mêmes dimensions par le 
volume fourni par l'expérience. 

En ce qui concerne les peupliers, surtout le pyramidal, dont 
la décroissance par mètre est si grande, le moyen le meilleur 

— et c'est celui qu'emploient les marchands — consistée faire 
la movenne des surfaces de base et du sommet à l'aide des 
diamètres. On cherche au haut de l'arbre le point où cesse le 
bois d'œuvre; si sa forme est régulière, ce qui est de beaucoup 
le cas le plus fréquent, le diamètre à cet endroit est de 
m. 20 c. On évolue la hauteur jusqu'à ce point, et on cube 
cylindriquement en fonction du diamètre moyen. Soit un peu- 
plier de m. 70 c. de diamètre à hauteur d'homme et de 
18 mètres de hauteur en bois d'œuvre. 

0.7 + 0.2 
Le diamètre moyen est ■ » m. 45 c. Le volume est 

- tarif VII - = 2-»862. 

Nous terminerons cet exposé en disant comment on mesure Axt. 17. 
les dimensions en grosseur et en hauteur des arbres. Mciurcdeladr- 

La circonférence d'un arbre à hauteur d'homme se mesure j'^° ^dUmètrè 
au ruban. On trouve dans le commerce des mètres et double- des arbre». 
mitres en acier, gradués de centimètres en centimètres, très 
flexibles et qui sont fort pratiques pour ces mesurages (1). 
Nous préférons cependant, malgré sa moindre exactitude, la 
mesure des diamètres à celle des circonférences. Outre que les 
diamètres apparaissent mieux aux yeux que les circonfé- 
rences, leur mesurage est beaucoup plus rapide et l'œil se 



(1) En vente cbez Cabasson, papetier, rue Jonbcri, 39, 1 Paris, prix 9 fr. 50. 
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fait plus aisément ei plus vite A leur apprâciatioo sans instru- 
ment. Enfin, si l'on a oublié le ruban qui ser[ aux circonré- 
rences et si l'on ne Bail encore apprécier k vue, il est facile 
Bveo un slmplebAton qu'oa applique horizontalement à hauteur 
des yeux, de déterminer le quantum du diamètre, en visant de 
chaque côté du bilon les bords d'un arbre voisin de dimensions 
& peu près semblables Ifigare 5). 

Les circonférences se mesurent de 10 en 10 ceutimètres ; les 
diamètres de 5 c. en 5 c; l'approximation que l'on obtient est 




iilr iirnre < voisin i sur lequel K au m 
t ég>! au i peu prit égil i celui de l'arbr* 



largement suflisante, et les compensations, dans ces limites 
restreintes d'erreurs, se font toujours. 
II L'instrument le plus commode pour le mesurage des diamè- 
tres, est le « compas forestier <• dit ■ baslrîngue s (figure 6J. Il 
e compose, comme les compas de cordonnier, d'une grande 



règle en bois, noyer ouchône, ( 
trémilû gauche de cette règle est 
de longueur environ, porpendici 
de <::eite branche adleure le zér 
che do dimensions semblables, i 



a centimètres. A l'ei- 
e branche nxe de m. GO <:■ 
re à la règle-, le bord droil 
le [h graduation. Une bran- 
s mobile celle-là, peut être 



a bout à l'autre de la règle. Si l'on veut connaître 
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le diamètre d'un arbre à 1 m. 33 c, dimension qui représente 
la hauteur moyenne, au-dessus du sol, des bras de Thomme 
éteodus horizontalement, on appuie la branche fixe de Tinstru- 
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ment contre le tronc après avoir promené la branche mobile 
assez loin sur la règle pour que le tronc soit c pris • entre les 
deux branches. Il faut avoir soin de faire toucher la règle contre 
Técorce et on rapproche ensuite la branche mobile jusqu'à ce 
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I 3 — Gradus' 

tiong du 

compas 

forestier. 



Art. i8. 
Mesure de la 

hauteur 
des arbres. 



I I — Dendro- 
mètret. 



qu*à son tour elle vienne emprisonner la tige. On n'a plus qu'à 
lire sur la graduation le nombre de centimètres compris entre 
le zéro et le bord gauche de la branche mobile. 

Les diamètres s'appelant de 5 en 5 centimètres, le garde 
appellera m. 25 c. par exemple lorsqu'il lira sur la règle les 
divisions 0,23, m. 24, Om. 25, Om. 26, Om. 27. Il appelle 
m. 30 c, s'il lit 0.28, 0.29, 0.30, 0.31, 0.32. Afin d'éviter au 
garde l'effort d'attention qui résulte de ce jeu des compensa- 
lions, on construit des compas à double graduation ; l'une est 
la graduation simple en centimètres, l'autre est dite « compen- 
sée » et dès lors, du moment que la branche découvrira un 
trait de la graduation compensée, le garde, sans faire une 
seule réflexion, n'aura qu*à appeler le chiffre coté sur cette 
division. 

Exemple : 

La branche mobile vient-elle à s'arrêter en A, le garde ne 
s'occupe plus de la graduation vraie, et du moment qu'il 
découvre la cote 45, il doit appeler 45 c. ; de même si elle s'ar- 
rête en B, il doit appeler 65, et en C, SO. 

Très souvent, les compas forestiers portent sur la môme 
règle : 

En haut, les diamètres compensés ; 

Au milieu, la graduation vraie en centimètres ; 

En dessous, les circonférences correspondantes, de façon à 
pouvoir avec un compas évaluer aussi les circonférences, si l'on 
veut cuber en fonction des circonférences (1). 

On peut se faire l'œil en se servant d'une perche de 2 m. ou 
de 4 m. de long, que l'on place verticalement contre le fût de 
Farbre ; en s'éloignant, on a vile* fait de se rendre compte com- 
bien de fois la perche de 2 ou 4 m. est contenue dans la hau- 
teur du fût. En répétant un certain nombre de fois cette expé- 
rience, on n'a plus besoin de perche et on l'applique c menta- 
lement » sur le fût. 

On peut encore s'exercer en se servant des dcndromètres.ll 
en a été construit de toutes sortes. Ceux qui sont exacts sont 
généralement compliqués et peu maniables ; s'ils sont simples, 
ils sont ou fragiles ou inexacts. J'en ai expérimenté un grand 
nombre. Je les ai tous successivement abandonnés jusqu'à ce 
que le hasard m'ait fait découvrir chez un opticien un tout petit 
instrument de 8«/8« et de 1' d'épaisseur, qu'on appelle le « cH- 
simètre du colonel Goulier ». 



(l) On trouve des compas forestiers chez Sinaonin-BUncbard, serrurier i 
Paris, 13. me FonUineau-Roi. Piix : 10 (r. 
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Je n'ai pas à faire Téloge des instruments d*arpentage, de fa — Clisi- 
nivellement et autres qu'a inventés le colonel Goulier ; tous se «^««'e Goulier. 
recommandent par leur extrême simplicité, une construction 
irréprochable, une solidité à toute épreuve et une exactitude 
très-suffisante, le tout joint à un prix modéré. Au cas présent, 
ce petit clisimètre était destiné à mesurer, à la main, sans pied, 
et par de simples visées sur deux jalons d'égale longueur, les 
différences de niveau entre deux points. Or, la hauteur d'un 
arbre, c'est la mesure de la différence de niveau qui existe entre 
son extrémité et le pied de l'observateur. Un clisimètre peut 
donc servir de dendromètre. Voyons en quoi consiste celui du 
colonel Goulier. 

Sur une petite plaque carrée de nikel, figure 7, on a percé en 
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Le clisimètre Goulier 



Qo point B, situé sur l'axe vertical médian, près de l'arête du 
sommet, un trou qui donne passage à un tout petit axe en métal, 
portant d'un côté, à l'aide d'un collier, un perpendicule terminé 
par une lentille lourde biseautée, de l'autre un ressort ter- 
miné par un bouton. Vient-on à appuyer sur le bouton, le res- 
!iorl fait repousser l'axe et le perpendicule peut se mouvoir 
librement autour de son point d'attache. Si on Iftche le bouton, 
le ressort fait retirer l 'axe et le perpendicule reste appliqué 
coDtre la plaque de métal. Quand le perpendicule est libre, il 



resta toujours vertical. Le point zéro de la graduation est placé 
à rextrémilé de l'axe vertical de ta plaque, paaaant par le centre 
el par le milieu du collier. Quand le trait de repère que porte 
la lentille, et le zéro sodI en coïncidence, c'est que l'iDstrumeDl 
repoae sur une aurface Lorizontale. De chaque cûté du point 
zéro, Bur un arc de cercle le long duquel se meut la lentille 
dans les différentes postliona qu'on donne à l'insiniment, l'ia- 
venteur a repéré la valeur des tan- 
gentes, de à 100, des angles d'io- 
clinaisau, ce qui correspond à des 
angles de 0' à i5: La plaque et ses 
aucessoires sont encastrés dans un 
petit carré de palissandre do 8'/ê' 
et de I centimëtre d'épaisseur ; Ig 
graduation et !a lentille sont pro- 
tégés par. un verre. Le carré est 
percé de façon à laisser apparent 
le bouton du perpendicule. On se 
sert comme suit de ce clisimèlre. 
L'observateur, tenant dans la 
main droite l'instrument de telle 
sorte que la graduation soit face à 
gauche, se place à une distance 
quelconque ' de l'arbre à mesurer, 
entre 10 et 40 mètres k peu près. It 
Tait (voir figure 8) passer un rayon 
visuel tangeniiellement au bord su- 
périeur du petit carré de palis- 
sandre de façon a découvrir le point 
où il veut arrêter la hauteur do l'ar- 
bre. Quand il découvre ce point, 
il presse le bouton du perpeodiculi' 
à l'aide de l'index de la main qui 
tient l'instrument et la lentille de- 
venue libre vient s'arrêter, après 
-' quelques oacillatinns, sur une des 
divisions de ta graduation . On not« 
''"'■ 8 cette division, on mesure horizon- 

talement, au pas ou avec la chaîne, 
la diaiance qui sépare le pied de l'arbre de l'observateur, et si 
on multiplie la division trouvée par le résultat de ce cbainage 
exprimé en mètres, on a en mèircs la hauteur de l'arbre depuis 
le sommet jusqu'au « niveau de l'œil de l'observateur ■. On fait 
une seconde visée, rctta fois vers le pied de l'arbre, on multi- 
plie la division trouvée, toujours par la même longueur et on 




— 27 — 

obtient alors la hauteur de Tarbre depuis le pied jusqu^au 
niveau de l'œil* La somme de ces deux résultats partiels donne 
la hauteur totale cherchée. 

Exemple : 

A la première visée, le repère de la lentille s'arrête à la di- 
vision de la graduation de droite = + 54 

À la seconde, le repère de la lentille 8*arrète à 

la division de la graduation de gauche » + 12 

On totalise a 66 

Si la distance chaînée horizontalement entre Tarbre et Tob- 
senateur est de 22 mètres par exemple, la hauteur cherchée 
est de: 22X0,66= 14"52'. 

Autre exemple : 

A la première visée, le repère de la lentille s'arrête à la 
division de la graduation de droite = 4- 65 

A la seconde, le repère de la lentille s'arrête 

à la division de la même graduation de droite, ■■ — 8 

Total « 57 

Alors on fait la difiTérence des deux lectures qu'on multiplie 
par la longueur chainée,tl8" par exemple, et la hauteur est 
18 X 0.57 = 10-26*. 

Si ou a eu soin, avant toute observation, de faire chaîner au 
pas ou au ruban, avec longueur de^lO*, ou de 20", ou de 30-, 
ou d'un multiple quelconque de 10 en un mot, la multipli- 
cation se fait aisément de tête et on trouve la hauteur sans 
calcul. 

L'observateur, avec cet instrument, n'est nullement tenu do 
se placer sur un terrain horizontal, par rapport au pied de 
l'arbre ; il peut se placer où bon lui semble. Si son œil est au- 
desms du pied de l'arbre, le perpendicule viendra s'arrêter sur 
la graduation de « droite » à la première visée, et sur celle de 
• gauche »à la seconde, et alors il additionne les deux visées. S'il 
•"st au-dessous, la lentille s'arrête sur la graduation de « droite » 
aux deux visées, et alors il fait la difrérence. Si enfin, mais ce 
^as est rare, rœil est au-dessus non plus du pied seulement, 
niais • du sommet » du fût de l'arbre, le perpendicule s'arrête a 
'^haque observation, sur la graduation de n gauche >» et on fait 
U difrérence des deux lectures. La hauteur de l'observateur est 
mdiffércnte. 

Voici, du reste, la théorie très simple de l'instrument. Soit 
AB la hauteur a mesurer et OP la position de l'observa- 
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teur, qui peut être quelconque par rapport à l'arbre. La pre- 
mière visée OA dirigée sur le poiut de la hauteur à déter- 
miaer, fait connaitre la valeur de tangente a ; la 2"*, dirigée 




ç,«-*. 
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sur le pied B de l'arbre, donne tangente p ; si on multiplie 
la longueur horizontale BP' =s OB* par la somme tg a + tg S. 
on a la hauteur AB. On a en effet : 



AB' 

BB' 

AB' + BB' 



OB' tg a 
OB' tg fi 
AB « OB'(tg a + tgp) 



Lorsque l'œil est en contre-bas du pied de l'arbre, les deux 
visées donnent des résultats inscrits sur la graduation d'un 
même côté du diamètre vertical, et alors on a : AB = OB' 
(tga — tgp). 

Sur mes indications, l'ingénieur-opticicn si connu, H. Bellieni, 
à Nancy, a modifié légèrement le clisimôtre Goulier en vue de 
Goulier modifie ^^^ applications dendrométriques. 11 a augmenté le volume de 
H. Bellieni. l'instrument (voir figure 10) de façon à donner plus de jeu, par- 
tant plus d'exactitude, au perpendicule ; les visées qui dans le 



I 3. - Clisi. 
mètre 



di^imètre se fond sur le bord même de l'iastrument, sont 
mieux assurées, par un ceiUeun et une alidade minuscule 
qiK l'opticien a protégéB par un petit battant en bois raisant 
iliarniêrB avec le carré de palissandre. Ce second bstunt 
trsrle iatérieurement un miroir circulaire, dans lequel le cercle 
lie oickel vient se refléter pendant l'observation, de telle sorte 




que si on a plusieurs visdes à faire d'un même point, il est 
lauiile pour la lecture de chacune d'elles de déranger l'instru- 
meut de la position d'observation ; l'opérateur lit les divisions 
d'arrêt du perpendicule sur la glace (1). 

L'exactitude de ce dendromètre est merveilleuse.il résulte 
in expériences que j'ai faites sur une grande quantité de 
l'ges, avant et après l'abat, que l'erreur sur des arbres de 30 
et 30 mètres dépasse rarement O'SO. 

Si à chaque mesurage de hauteur avec cet instrument, on | 
n?prde bien l'arbre qu'on mesure, l'œil se fera vite aux appré- 
l'iatioDs à vue ; car, pour nous, un dendromètre ne doit servir 
qu'à taçoaaet l'œil, et il faut arriver à apprécier rapidement , 
Il hauteur d'un arbre sans ii 



1: Le dlilititre Goillcr qn 
'* Inaa. ht • dcailrôoi-trc B 
HiK). IT, pliec Carnet. M Irti 
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B. — BOIS ABATTUS 



B. — Boli Est-il nécessaire après les développements que nous venons 

•battni. de donner pour le cubage des bois sur pied, de traiter lon- 

Art. 19. guement des bois abattus? Nous ne le pensons pas. Les bois 

drique ou en* ^^attus 80 cubent tous cylindriquement en fonction du dia- 

grume. mètre ou delà circonférence, mesurés au milieu delà longueur 

de la pièce, àjraide des formules — 7-^ X ^ ^^ i*on a mesuré le 

4 

C* 

diamètre D, ou bien -r — X ^ »» ^*o^ ^ mesuré la circonfé- 

4 ic 

rence G; h est la longueur de l'arbre. Tel est le volume grume. 
AjJ- *<>• Pour passer du volume grume au volume au « quart sans 

• quan^ sans déduction » dont nous avons donné la définition à Tarticle 2, 
déduction», page 6, il sufQt de multiplier ce volume grume par le fac- 

Art. 21. ^^^ ' ^»''^*- 
Cubage au Pour passer du volume grume au volume « au cinquième 

• îédSl^i"* déduit » défini à l'article 3, pages 7 et 8, on multiplie ce volume 

grume par le facteur 0,5026. Oe même on le multiplie par le 

Cubage c au facteur 0|5454 si on veut connaître le volume « au sixième 

sixième déduit! déduit » et par le facteur 0,6306 si l'on veut connaître le volume 

Art. 33. « à vives arèles proprement dit », tous cubages déjà décrits 

vhrM'arétîs *"^ articles 4 et 5, pages 8, 9 et 10. 

proprement A Taide des Tables XII que nous publions à la fin de ce 

' manuel, on évitera les multiplications par ces facteurs et on les 

remplacera par une simple lecture. 

Art. 34. Nous répéterons, voir pages 6 a 12, que pour cuber directement 

des cobaget ^^ quart sans déduction en fonction de la circonférence au 

spéciaux, / C \' 

milieu, on se sert de la formule (*t-) ^' 

Pour cuber au l/5« déduit, on se sert de la formule l-r') ^' 
Pour cuber au l/6« déduit, on se sert de la formule : 

Pour cuber a à vives arêtes proprement dit » on se sert delà 

formule V = -r-î-r- C« A = 0.0506 C« h. 

2 it" 

Gomme dans les bois sur pied, il suffit de mesurer la circon- 
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rérence dans la plupart des cas de 0*10 en 0*10, et les dia- 
mètres de 0"5 en Omô. Tous nos tarifs sont établis ainsi. 

Exceptionnellement, en vue d^expériences qu'on peut avoir à 
faire^ nous avons donné au Tarif II le volume grume par mètre 
courant de longueur en fonction des diamètres depuis 1 centi- 
mètre jusqu*à 100 centimètres et de centimètre en centimètre. 

Toutes nos Tables donnent 3 décimales, soit les décimètres 
cubes ; quelques unes en donnent 6, mais c*eHt exceptionnel. 
Nous ferons observer qu*il est tout à fait inutile dans la pra- 
tique de se servir des 3 décimales que nous donnons. Deux 
suffisent. Les Tables allemandes du « Forst cund JagdKalender » 
sont établies à 2 décimales. Bien souvent, surtout lorsque les 
coupes sont importantes, une seule décimale sufQra. 

Nous croyons rendre service aux propriétaires en donnant à Art. s5. 
la fin de ces observations préliminaires, un spécimen assez pra- Tenue du cale- 
tique de la tenue du calepin sur le terrain. Nous supposons P*? '"r** **'"' 
que le propnétaire veut par exemple cuber sur pied tous les nière d'opé- 
boîs d'une coupe qu*il a désignés pour Tabatage. Au lieu de reries calculs 
prendre sur un carnet les diamètres et la hauteur de chaque •« bureau, 
arbre, ce qui ne laisse pas que de compliquer l'opération, et ce 
qai rend très laborieux les calculs futurs, on peut inscrire sur 
une seule feuille de papier de la dimension 165 '•/'• X 265 "/■ 
par exemple, toutes les données qui serviront ensuite au bureau, 
au calcul rapide des cubes grume. 



SPÉCIMEN 

de la tenue du CALEPIN 

sur le terrain, pour le cubage 

d'un groupe d'arbres 
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15 
20 
25 
30 
35 
40 
46 
50 
55 
60 
65 



20 
25 
30 
35 



Pointage des hauteurs et du nombre 

d'arbres par catégories 
de diamètres (ou de circonférences) 

9 



CHÊNES 



Nota I. 

On pointera, comme cela est indiqué 
dans la feuille ci-après tous les arbres 
dans cette colonne. Le garde appelle par 
exemple : c Chêne, 45, 18 > on inscrit le 
cblffre 18 en &ce du diamètre 45 et on 
fait un point tout contre 18. 

Le garde appelle ensuite par exemple : 
€ Chêne, 45, 10 > on Inscrit à la suite de 

I inscripUon précédente 10 et un point. 
S il appelle de nouveau 45, 18 on n'inscrit 
plus le chiffre de la hauteur qui a déjà 
été appelée, maison met un second point 
au-dessus du Plumier. Et ainsi de suite. 

II sufHt d appeler les hauteurs de 2 en 2 
mètres lorsqu'il s'agit do bois variant de 
6" a 20» par exemple. 

HÊTRES 



Nota !L — 2 arbres s'indiquent : 



4 

5 

7 

9 
10 
16 
etc. 
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TREMBLES 



u 

o >* 



a «0 

S, 5 
§ S 



6 

i 

9 

a 
I 

5 



9 

B 

3 m 

te t. 2 

3 



6 



Les nombres à porter dans les 
colonnes 3, 4, 5 et 6 nécessiteot 
des calculs qu'on fait seulement 
au bureau. 



RÉGAPZTUXiATZON 



Chêne 

service 

Industrie 
Hêtre 

Industrie 
Trtmble 



f 



l" qualité (de 0^60 de diamètre 

à li>33 du sol et au-dessus). 

2« qualité (de 0,40 à 0,55 inclus) 

3e — (de0,35etai]Hle88OU8] 

1'* qualité (de 0,60 et au-dessus) 
2* — (de 0,20 à 0,55 inclus) 



Calculs à faire 
au bureau 



m. c. à — fr. 

m, c. à — fr. 

m. c. à — fr. 

m. c. à fr. 

m. c. à fr. 



fr. 
fr. 
fr. 

fr. 

fr. 



m. c. à - fr. = — fr. 



Nombre total des arbres : 



Hoappier 

[évalué par arbre 
à stères et 

i fagots) 



Stères à fr. = 

Fagots à fr. = 



fr. 
fr. 



Estimation de la futaie = fr. 



S'il s'agit d'arbres faisant partie d'un taillis sous futaie, on peut ci-des- 
ous estimer la partie en taillis : 



SPËCIMEN 

de la tenue du CALEPIN 

sur le terrain, pour le cubage 

d'un groupe d'arbrea 



FEUILLE REMPLIE SUR LE TERRAIN 
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•« 






0,20 
0,25 
0,30 
0,35 
0,40 
0,45 
0,50 
0,55 
0,60 
0,65 
0,70 
0,75 
0,80 
0,85 






0,15 
0,20 
0,25 
0,30 
0,35 
0,40 
0,45 
0,50 
0,55 
0,60 
0,65 

0,20 
0,25 
0,30 
0,35 
0,40 



Pointage des bauteura et du nombra 
d'arbres par catégories 



® Kl 

t. S 

B -S 

o 






3 



CHÊNES 

6!. 8^ 12: 10: 
141 8i: 12^ 1G: 10:: 
10! 16: 14^ 12^k! 18: 14!: 8. 
14^: 16Mi:18i! 12l! 10: 8. 
18M 20. 16X. 14i: 12: fO. 
1811 12: 16i 20. 4: 
12: 16i 18. 14. 
14. 12: 
10. 

(1) Calcul du nombre d'arbres de 0*S5 
par exemple : il y a 5 arbre» de 6", 10 de 
8-, 3 de 12 et S de 10, en tout 5 + 10 + 3 
+ 2 = 80. 

i2) Calcul des longueurs totales de 
0-25 par exemple : 5 arbres de 6" chacun 
font 90 mètres, 10 de 8- font 80*, 3 de 12* 
font 36-, 9 de 10- font 20-, soil en tout : 
30+80 + 36+20 = 166 mètres qu'on 
inscrit colonne 4. 



Voir 
NoU (1) 

20 
29 
45 
47 
34 
18 

9 

3 

1 



6X^8^: 10: 6ii 
10^1. 6i: 121: 14: 



12^: 16: 
14: 121 



14: 
12. 
14: 
12. 



12! 
14: 
12. 



8:: 

10^. 14. 8!. 4. 
10: 16: 8. 6: 
6. 8! 16: 

10. 8. 



TREMBLES 



12: 8: 
16. 



206 



151 



5 
1 



g S 
te -3 



Voir 
Nota i2< 

166- 

134 

584 

690 

532 

294 

132 

38 

10 



43 


292- 


38 


372 


34 


372 


13 


148 


14 


158 


3 


40 


5 


58 


1 


12 



52 
16 



s 

h 
C£ 

§ 

I 

5 



E 



e ^ 



en 



O 






6 



Tarifa 
70-/. 



5-» 7] 

21, b\ 66-35 

39, 3' 

60, 7j 

40; 4\ *«^' ' 

22, 

■^^ ^' 9 8 

2, 2^ ^' ^ 



258-36 



258-^ 




Tarif de 
80*/. 



4-80| 
1, 61 



101-56 



5, 6 



5-*6| 5-36 
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RÉCAPITULATION 



Service ( ^^ "^"^'^^ ^'^ 



CliAne ) 



> 3e _ 66«'5 



Industrie \ 1" — 

(2e - 



2"M 
99«»2 



à 60 fr. net 

à 40 » — 

à 25 » — 

à 20 n — 

à 16 » - 



l^r^il 1 1 -■. n.lW 5-.6 à 12 , - 



SSB^ 


» 


7.292 


9 


1.662 50 


48 


» 


1.587 20 



67 20 



\ 



Chênes = 217 



Nombre total des arbres j Hêtres = 153 \ 376 

( Trembles = 6 

Stères 376 X 0,5 = 188 st. à 3 fr. 
Fagots 376 X 2 = 752 à 20 fr. •/• 



Bouppier 

^évalué par arbre 
à 0,5 stères 
et 2 fagots) 



564 
150 40 



Estimation de la futaie = 11.959' 30 



TAILLIS. — Contenance de la coupe = 14>» 00>. Age 38 ans. 



»ière ebanflage rondin 
ktère ebarbonnette 

1-66 
^«gou à « Uens — 



2,00 



ïnsdes bourrée» de pelird — 
Umilles (boarréei de) 
Perches chaUlenier 
Bcorees 



ao stères k Tbeetsre 
110 — — 



14 X 30= 4Mà ¥ 
i4X 110= IMOà y 



(r. 
1680 
30S0 



SOOfagOtS - =14X 500= 7000140»%= SMOO 



: aoo — — 

: soobonrrées — 

: 200 perches — 

: 6000 iilogr. — 



: 14 X «00 = 2800 à 40» % = 1120 

: 14 X 800 = 11200 è 3' % = 336 

;14X «00= 2800^80*%= 840 

14XOOOO = 84000k70'»«/«.= 5880 

Estimation da Uillis =15786 



f 



III 



Renseignements statistiques divers concernant 
le cubage et Vestimation des bois 



Les renseignements statistiques qui suivent ne sont fournis 
qu'en vue des calculs rapides qu'on peut avoir à faire dans 
la pratique des cubages et des estimations. 

Nous renvoyons, pour la connaissance des chiffres précis, 
en vue d'expérience sévères, aux livres spéciaux sur chacune 
des matières qui vont être ici traitées (Annuaire des Eaux et 
Forêts. Manuel d'estimation de Goursaud. Forst ùnd Jagd 
Kalender allemand. Carnet-agenda du forestier de la Société 
de Franche-Comté et Belfort. Traité d'Économie forestière de 
Hûffel, tome II). 

L'écorce se vend au kilogramme ou au cent de bottes. La art. 26. 
botte a (débit de Paris, de Nancy, de la Nièvre) 1"14 de tour Ecorce. 
au milieu, et 1*14 de longueur. La botle pèse sèche de 15 à 
20 kilogrammes. 

Le stère de bois de rondin (de 6 centim. à 12 centim. de 
diamètre au gros bout) donne 60 à 70 kilog. d'écorce desséchée. 

Le stère de charbonnette (bois de moins de 6 centimètres de 
diamètre au gros bout) donne 45 kilog. 

Uq mètre cube de bois taillis donne environ 110 kilog. 
d'écorce. 

Le mètre cube d'écorces sèches pèse de 700 à 850 kilog. 

Le mètre cube d'écorces fraîches pèse de 850 à 900 kilog. 

100 kilog. d'écorces sèches représentent un volume d'écorce, 
de 0-n2 à 0-M4; à l'état frais : O-MO à 0-M2 seulement. 

6 stères de bois non écorcé ne font que 5 stères de bois 
écorcé ; 100 stères de bois non écorcé donnent 83 stères de bois 
écorcé ; le déchet est donc de 17 •/. (1/6*) environ. 

On calcule que lorsque le stère de bois de rondin vaut dans 
l'arbre 4 francs, bénéfice net du propriétaire, et quand l'écorce 
vaut 60 fr. les mille kilog. (bénéfice net du propriétaire égale- 
ment), la plus value fournie par l'écorçage est de 2 fr. par stère. 
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Art. 37. 

Bois à 

charbon. 



ART. 38. 
Echalas. 



Art. 39. 

Poids des 

bois. 



1 mètre cube plein de bols de cbarbonnette donne 0*'33 
à 0"'>40 de cbarbon. La corde étant généralement de 3 stères 
fournira 1**2 de cbarbon. 

En poids le rendement est seulement de 16 */• à 22 */•• 

Le mètre cube de charbon pèse 200 kilog. 

1 hectolitre de charbon pèse 21 à 24 kilog. 

1 stère de rondin de chône empilé peut donner 800 ôchalas. 
Im3 plein de chêne pris dans des bois de 0*20 à 0"d0< de 
diamètre à 1*30 du sol peut donner 1300 échalas. 
Le déchet dans ce débit est de 33 Vo environ. 

Le mètre cube de chône pèse vert de 1000 à 1100 kilog., sec de 
740 à 860. Le hêtre pèse vert 1000 kilog. en chiffres ronds et sec 
740 kilog. Les autres bois feuillus oscillent entre 920 kilog. et 
et 1080 kUog. à l'état vert et 610 kilog. à 750 kilog. à l'état sec. 
Le mètre cube de peuplier pèse vert 950 kilog., sec 480 kilog. 
Le pin sylvestre pèse vert 700 kilog. sec 520 kilog., le sapin 
commun (abies) comme le peuplier, Tépicéa comme le pin 
sylvestre. 

Le stère de bois dur (chêne, hêtre, charme, frêne) pèse sec 
de 280 à 380 kilog., vert de 350 à 500 kilog. 

Voici les poids exacts par essence : 



!• DU MÈTRE CUBE VERT 
D'api-ës Noirot- Bonnet 



ESSENCES 



Aune 

Alisier 

Bouleau 

Cerisier 

Charme 

Châtaignier . . . 
Chêne péd. . . . 
Chêne rouvre . . 
Erable sycomore. 
Frêne, hêtre . . 

Mélèze 

Noyer 

Orme 

Peuplier . . . . 

Platane 

Sapin 

Tilleul 

Tremble 



POIDS 



Kil. 

904 

983 

933 

904 

903 

1.021 

1.108 

1.225 

933 

963 

1.021 

875 

1.021 

846 

1.079 

875 

788 

788 



2» DU STÈRE SEC 
D'après Cbevandier de Yaldrome 



ESSENCES 



Chêne, rondin de brins 

— — branches 

— rouv., quartier 
Hêtre, rondin de brins 

— — branches 

— quartier. . . . 
Charme, rondin de brins 

— — branches 

— quartier. . . . 
Bouleau, rondin de brins 

— — branches 

— quartier. . . 
Saule, rondin de brins 
Aune, quartier et rondin 
Tremble, — 

Pin, rondin de brins . 

— — branches . 

— quartier 



■B 



POIDS 



Kii. 
317 

277 
380 
314 
304 
380 
313 
293 
370 
318 
269 
338 
276 
291 
273 
283 
281 
256 
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Les admiDistratioDB publiques admettent pour le stère de 

bois dur» un poids moyen de 410 kilog. 

Le commerce de Paris: pour le stère de bois dur. 400 kilog. 

pour le stère de bois blanc. 300 kilog. 
Il ne s'agit évidemment dans ces chiffres, que de moyennes. 

Il est intéressant de savoir combien un mètre cube plein de ^'^' ^^* 
bois donne de stères de bois empilé. Ces quantités sont très j, conversion, 
variables suivant l'essence des bois, l'épaisseur des écorces, la fi. — Poar 
grosseur des bois, la forme des bûches, en rondins ou quartiers. i^* ^o'* 

Un mètre cube de bols peut donner depuis 1 stère 50 jusqu'à '"JJ^rcs.*" 
2 stères SO de bois empilé. 

Dans la pratique, il suffit de se rappeler : 

Que !">> plein de beau bois de quartier hêtre, donne 1 st. 5 
à 1 st. 6 de bois empilé; 

Que 1">* plein de beau rondin, essences feuillues, donne 
1 st. 8 de bois empilé ; 

Que in' plein de bois à charbon (bois de 3 à 6^ de diamètre 
au gros bout), donne de 2 st. 20 à 2 st. 25 de bois empilé; 

Que l^s plein de bois de branches, chêne et hêtre, donne de 
t st. 70 à 2 st. 10 de bois empilé, soit 1 st. 9 en moyenne. 

Pour passer du stère au mètre cube, on se sert des facteurs 
inverses : 

^ = 0»»67 — i-- = 0-«63 T-^ = 0«556 

1 st. 6 1 st. 8 




^ ^ ^ = 0«»52 ■—!— = 0»»45 — i-r = 0»>40 

1 st. 9 2 st. 2 2 st. 5 

Les dimensions des bourrées et fagots sont tellement f 2. — Pour 
variables suivant les pays, qu'il est vraiment difficile de faire les fagots, 
connaître les facteurs à employer pour passer du cent de fagots, 
au mètre cube. Pour flxer l'esprit, nous dirons seulement que 
cent fagots composés de triques droites, de chêne, hêtre, de 
à 30 centimètres de circonférence au gros bout, ayant 
chacun 1-33 de tour et l"'66 de longueur (Sarthe), donnent 
mètres cubes de bois plein. 

Les fagots (Nancy) qui ont 1"40 de longueur, et 0"82 de tour, 
donnent 2*>5 de bois plein, qui en stères représentent : 

4 stères 5 de bois à charbon 



- 5 de brindilles j au total 5 stères. 
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Art. 3i. 

Nombre de 
bûches conte* 
nues dans un 

stère, suivant 
diamètre. 



TABLEAU INDIQUANT LE VOLUME REEL DES BOIS 
DE FEU RÉGULIÈREMENT EMPILÉS 

{Extrait de V Annuaire des Eaux et Forêts, i90i) 



« 


NOMBRE 


NOMBRE 


VOLUME 


VOLUME 


DIAMETRE 


de bûches par 


de bûches 


réel 


apparent 


des 


mètre carré 


par stèze, la 


du stère 




de la section 


bûche ayant 


en mètres 


du mètre 


BUCHES 


transversale 


1", 14 de long 


cubes 


cube 


m. 






m. c. 


stères 


0.04 


317 


278 


0.389 


2.58 


0.05 


260 


228 


0.442 


2.26 


0.09 


88 


77 


0.551 


1.81 


O.lO 


70 


61 


0.568 


1.77 


0.12 


54 


47 


0.634 


1.57 


0.15 


37 


32 


0.662 


1.51 


0.16 


33 


30 


0.663 


1.51 


0.17 


29 


25 


0.652 


1.54 


0.18 


26 


23 


0.653 


1.53 


0.19 


23 


20 


0.667 


1.50 


0.20 


22 


19 


0.661 


1.51 


0.21 


20 


18 


0.675 


1.48 


0.22 


18 


16 


0.682 


1.47 


0.23 


16 


14 


0.681 


1,47 
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TABLBAU DONNANT LA SURFACE d'UN CERCLE DONT LA Akt. 3a. 

Surfaca du cer- 

CIRGONFBRENCB VARIE DE 10 A 100 cle dont la 

circonférence 
est donnée de 
10 à 100. 



i8 


SURFACE 


iS 


SURFACE 


é| 


SURFACE 


oz 

Uf4 


DU 


si 


DU 


8 H 


DU 


Ke 




« K 




K OS 




0^ 

10 


CERCLE 


313 


CERCLE 


ot 


CERCLE 


7.96 


41 


133.8 


72 


412.5 


11 


9.63 


42 


140.4 


73 


424.1 


12 


11.46 


43 


147.1 


74 


435.8 


13 


13.45 


44 


154.1 


75 


447.6 


14 


15.60 


45 


161.1 


76 


459.6 


15 


17.91 


46 


168.4 


77 


471.8 


16 


20.37 


47 


175.8 


78 


484.1 


17 


23.00 


48 


183.3 


79 


496.6 


18 


25.78 


49 


191.1 


80 


509.3 


19 


28.73 


50 


198.9 


81 


522.1 


20 


31.83 


51 


207.0 


82 


535.1 


21 


35.10 


52 


215.2 


83 


548.2 


22 


38.52 


53 


223.5 


84 


561.5 


23 


42.10 


54 


232.0 


85 


575.0 


24 


45.84 


55 


240.7 


86 


588. 6 


25 


49.74 


56 


249.6 


87 


602.3 


26 


53.80 


57 


258.5 


88 


616.2 


27 


58.01 


58 


267.7 


89 


630.3 


28 


62.39 


59 


277.0 


90 


644.6 


29 


66.92 


60 


286.5 


91 


659.0 


30 


71.62 


61 


296.1 


92 


673.5 


31 


76.47 


62 


305.9 


93 


688.3 


32 


81.49 


63 


315.8 • 


94 


703.1 


33 


86.66 


64 


325.9 


95 


718.2 


34 


91.99 


65 


336.2 


96 


733.4 


35 


97.48 


66 


346.6 


97 


748.8 


36 


103.1 


G7 


357.2 


98 


764.3 


37 


108.9 


68 


368.0 


99 


779.9 


38 


114.9 


69 


378.9 


100 


795.8 


39 


121.0 


70 


.389.9 






40 


127.2 


71 


401.2 







Si dans la colonne des circonférences, on intercale une vir- 
gule, ou bien si on fait précéder ou suivre d'une virgule la va- 
leur de ces circonférences, on doit intercaler, faire précéder ou 
faire suivre pour chaque décimale ainsi formée, de deux déci- 
males, les résultats portés dans la colonne u surface du cercle ». 

Veut-on savoir la surface du cercle de 0"93« de circonférence? 
Au lieu de lire 688,3, on lira : 0-«06883 : au lieu de l'unité 93 on 



Art. 33. 

Valeurs «t 

formttlet 

diverses . 



- 46 — 

a Texpression fractionnaire 0"93 qui comporte 2 décimales» dès 
lors on doit prendre 4 décimales de plus au nombre 688,3 qui 
devient 0**06883. 

it = 3,1415926535897932 

1 
— =0.318309886183791 

1 
7- =0.0795775 

4 7C 

-^ =0.7854 

4 

it« = 9,8696044 

/T" = 1.772453859 
log. K = 0.497149872694 

-|- = 1.0472 

3 
— w = 0.4775 

1 
-T- = 0.101321 

i/— !— = 0.564189 
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Pour passer du volume gnrume aux différents volumes spé- 
ciaux au 1/4, au 1/5*, au 1/6*, à vives arêtes et inversement, il 
est indispensable de connaître les facteurs par lesquels il con- 
vient de multiplier ce volume grume, ou chacun de ces volumes 
spéciaux. 

1* On connaU le volume grume. 



Art. 34. 
Facteurs pour 

f tasser du vo« 
ume grume 
aux volumes 
spéciaux au 
1/4, 1/5, I/6- 
et i vives arê- 
tes propre- 
ment dit. 



Poar eonnittre le Yolnme : 
ao 1/4 uns dédoction corresp* 
an i/6« déduit — 

au l/5« — — 

ï Tives irêtes proprement dit 



Il fint mnltiplier ie Yolnme grume pir le ficleur : 



0.7854 
0.5454 
0.5026 
0.6366 



2* On cannait le volume au il4 sans déduction. 



Pour eoooattre le volume : 
frame correspondant 

au l/e* déduit — 

an l/5« — — 

k vives arfites proprement dit 



11 f tut multiplier le volume au 1/4 par le faetenr: 1.2732 

- - 0.6944 

- - 0.6400 
- - - 0.8106 



3* On connaU le volume au ij6* déduit. 



Ponr connaître le volume : 
frame correspondant 

an 1/4 sans déduction — 
an 1/5* déduit — 

à vives arêtes proprement dit 



Il raut mulUp. le vol* an 1/6* déduit par le facteur : 1.8335 

- - - 1.4400 

- - - 0.9216 

- - - 1.1672 



4* On connaU le volume au 41 S* déduit. 



Ponr connaître le volume : 
grume correspondant 

an 1/4 sans déduction — 
an 1/6* déduit — 

à vives arêtes proprement dit 



11 faut multip. le vol* au !/&• déduit par le facteur . 1.9894 

- - - ' 1.5625 

- - 1.0851 

- - - 1.2665 



5* On connaît le volume à vives arêtes proprement dit. 



Pour connaître le volume : 
grume correspondant 

an 1/4 sans déduction — 
au 1/6* déduit — 

au 1/5* déduit — 



Multip. le vol* à vives arêtes prop^ dit par le fact. 



1.5708 
1.2398 
0.8567 
0.7896 
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Nous donnons aux Tables IX, des barèmes qui permettent 
étant donné un volume grume quelconque, de déterminer ssns 
calculs les volumes au 1/4. au 1/6*, au 1/5* et à vives arêtes 
correspondants. 



Art. 35. 
Facteurs pour 
passer des 
prix d'uiiité 
du volume 
grume aux 
prix d'unité 
des volumes 
Spéciaux, au 
1/4, 1/5% 
I/6-. 



Ces facteurs et les barômes dont il vient d'être parlé, peuvent 
servir non seulement pour passer d'un volume donné à un 
autre, mais aussi pour passer du prix d'unité afférent à un 
volume donné, au prix d'unité afférent à un autre volume quel» 
conque ; mais alors c'est le facteur inverse qu'il convient df 
choisir. 

Si par exemple, le propriétaire qui a cubé et estimé ses bo: 
en grume veut discuter avec un négociant qui, lui, a cubé 
estimé au quart, il n'a pour comparer ses unités de pr 
à celui du marchand, qu'à multiplier les siennes par le îf 

teur inverse du facteur 0.7854, c'est-à-dire par , .^,. = 1.2? J 

0.7854 

Ce facteur inverse n'a pas besoin d'être calculé; il sufflr 

chercher comme suit dans le petit tableau qui précède : 

Veut-on passer du prix d'unité du mètre cube grume ai^ 

d'unité du mètre cube au 1/4, on cherche non plus ^| 

ticle lo intitulé « On connaU le volume grume », le facteii? 

respondant au volume au 1/4, mais bien à l'article 2* i 

« On connaU le volume au i/4 » et on prend le facteur poV en 

face de la mention t Volume grume correspondant », autrâBent 

dit, on fait l'opération inverse. 



ï 



IV 



Mode d'emploi des Tarifs et Tables de Cubages 



Les Tarifs I, II, III, IV, V et VI, traiteDt du volume grume 
des boii sur pied — voir pages 13 à 29 — . 

Les Tarifs VU et VIII traitent du volume grume des boù 
abaiiu» — voir pages 30 et 31 —. 

Les Tables IXi, IX', IX>, IX^ donnent les volumes spé- 
ciaux, au quart sans déduction, au cinquième déduit, au 
sixième déduit, à vives arêtes proprement dit — voir pages 5 
à 12-. 

Les Tarifs X, XI et XII traitent des bois abattus et des 
bois équarris. 

La Table XIII donne la concordance des diamètres et circon- 
férences. 

A. — BOIS SUR PIED 

A. — Bois Bar 

Le Tarif I donne le volume grume des bois sur pied en fonc- P^^* 

tion des circonférences, pour chacun des coefficients de forme Tarif l 
0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1-00. "^Tmê' *ruLT 

Les volumes ont été calculés pour un mètre de longueur seu- p^'^^trecou- 

Icment et pour des circonférences variant de 10 en 10 centi- nnt de hau- 

mètres, depuis 0-10 jusqu'à 3"50, mesure prise à hauteur *?"■" «» ^^^^' 

d-homme (1-33 da sol). l':"„ ft,;';: 

Pour les circonférences de 0*10 à 0*50, le résultat a été cet pour dM 

donné avec 6 décimales ; à partir de 0*50 il n*a plus été porté coefficieatsde 

au tarif que 3 décimales. J'/J'j ]['J**°| 

Nous avons expliqué ce qu'on entend par coefficient de forme* ' ' 
voir article 10, { 2, pages 14 et suivantes. Si on compare pour un 
grand nombre de tiges, le volume réel obtenu en cubant chaque 
arbre sur toute sa longueur, par tronçons de i ou 2*, au vo- 
lume cylindrique calculé en fonctions de la circonférence prise à 

GUBA6B DBS BOIS 4 
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hauteur d'homme, on obtient une certaine proportion. La 
mesure de cette proportion porte le nom de coeflicient de 
forme. G*est l'expérience et rexpérience seule qui fait con- 
naître dans chaque forêt et pour chaque essence le coefficient 
Tarif III à adopter. Le facteur adopté dans la plupart des forêts de 
donoant le vo- haute futaie chône, hêtre et charme, étant le facteur 0.7, nous 

lume grume , ., ,™,.^,.,, , i 

pour des hau- (Lvons donné dans le Tarif III le volume grume non plus pour 
leurs de i à ^n mètre de hauteur, mais pour des hauteurs variant de i à 

23 mètres en «e x* » i- 

fonction des -^5 mètreS. 

™i*iJl fV Soit un chône de 1"60 de tour a hauteur d'homme et de 8 raè- 

rences \coef n- 

cient de for- tresde longueur. Nous savons, je sup))08e, que le facteur àem- 
me = 0,7). ployer dans la forêt où se trouve ce chêne, à la suite des expé- 
riences faites est de 0.80. Nous cherchons dans le Tarif I la cir- 
conférence de l^ôO (colonne de gauche); nous suivons la ligne 
horizontale des nombres placés en regard decettecirconférence! 
celui que nous trouvons à la hauteur de la colonne 80 */o (ou 
0.80), soit ici : 0"'163, représente le volume pour 1 mètre de 
longueur; nous multiplierons ce volume par la hauteurs* et le 
produit 1"'*304 nous donnera le cube demandé. 

Si le facteur à employer était 0.70, on prendrait alors le 
Tarif III et en suivant, en face de la circonférence 1"*60 la ligne 
horizontale des nombres jusqu'à la colonne 8, nous trouverions 

Tarif H le volume cherché l-»288. 
vol. gr., par m. 

cour, de haut., Les Tarifs II et IV donnent les mêmes volumes que les Tarifs I 

diam.pourdes ^^ ^^^* ^^^^ ^^ fonction des diamètres et non plus des circon- 

coef. de forme féreuces. Les diamètres dans le Tarif II sont de 1 en 1 centi- 

i 0,95. ' mètre, depuis 0"01 jusqu'à 1"00. Les résultats sont donnés 

Tarif IV ^^^^ 6 décimales. Dans le Tarif IV, les diamètres ne varient 

vol. gr. haut, que de 0-05 à 0-05 et il n'a été donné que 3 décimales. 

en fonct. des CesTaHfs II et IV sont appelés « Tarifs d'Auvergne » du nom 

ioTmi^^To\ ^® l'^®'^^ forestier qui les a calculés et appliqués le premier. 

Tarif V Le Tarif V et le Tarif VI sont des Tarifs analogues au TariflV. 

^°d f A ^^^' ^^® donnent, en fonction des diamètres seulement, le volume 

en fonct. des grume des arbres sur pied pour des hauteurs variant de 3 à 

d«am^(coef.dc 16» (Tarif V) et de 2 à 14- (Tarif VI). C'est le Tarif V qu'il 

orme —0,7 ^jQjjyjgjj^ d'appliquer aux arbres de réserve des taillis sous 

futaie à longue révolution, dont les tiges sont élancées (voir 

page 19); il est calculé avec le ooelficient de forme 0,75 

Tarif VI (76 0/,). C'est le Tarif VI qu'on appliquera de préférence aux 

^°de Vk 14 m! ^^bres de réserve des taillis sous futaie à courte révolution 

en fonct. des dont los tiges sout bassos et courtes (voir également page 19); 

fiîmi =''0,^85) »1 est calculé avec le coefficient de forme 0,85 (85 •/•)• 

Il est bon de faire observer que les Tarifs I, II, III, IV, V 
et VI donnant des volumes cylindriques, ou plutôt des volumes 
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« fonction de volumes cylindriques (1) », on peut dans les cuba- Cuba^a de 
ges cumuler toutes les hauteurs d'une même catégorie de dia- *^'°jj**pied*^^** 
mètres ou de circonrérences, en les additionnant toutes en- 
semble et chercher le volume d'un arbre qui aurait les dimen- 
sions suivantes : 

1* Gomme diamètre ou circonférence le diamètre ou la circon- 
férence de la catégorie choisie. 

2* Et comme hauteur le total de toutes les hauteurs de cette 
catégorie. 

Les Tarifs permettent d'effectuer rapidement ces cubages 
par un simple déplacement de la virgule. 

J'imagine par exemple qu'en additionnant toutes les hauteurs 
des arbres ayant la même circonférence, 1">50, on ait trouvé 
238 mètres. Le Tarif III nous donne le cube de l'arbre de l^SO 
et de 23 mètres, ou, par un déplacement de la virgule de 

230 mètres = 28-»830 

l'arbre de l^ôO et de 8 mètres a un volume de = 1. 003 

L'arbre de 1*50 et de 238 mètres aura donc un 
volume de = 29-»833 

De même, si on voulait cuber sur pied un arbre qui aurait 
1-20 de circonférence à hauteur d'homme et 12"80 de hauteur 
mesurée au dendromètre, on opérerait comme suit : 

L'arbre de lm20 et de 12 m. a un volume de 0-S963 

L'arbre de 1"20 et de 8 m. ou de 0,8 en déplaçant la 
virgule, a un volume de 0,064 

Dès lors l'arbre de 12*80 a un volume de 1«H)27 



B. — BoU 
abattus 



B. — BOIS ABATTUS 

On remarquera que la dernière colonne ^ 11 ^ des Tarifs I et 

Il porte comme entête le facteur 1,00. Ce facteur n'est pas à ^ i ^ i 
proprement parler un coeflicient de forme. Il indique simplement 'lonne ii des 

que le volume réel et le volume cylindrique se confondent. Les ^■'^'^J ^ '* }* 

chiffres de cette colonne donnent donc les volume8,'au mètre cou- volume au 

rantde longueur, des bois cylindriques. Tels sont par exemple J'^'^f couram 

les bois abattus qu'on assimile à un cylindre, de base égale en fonctioa 

au cercle médian. Dans un cylindre, le diamètre ou la circon- i** <*'*">«'»"«• 

de 1 en I cen* 

férence pris à hauteur d'homme comme dans les Tarifs I et II, timèire et des 

_ circonfé- 

' _^^_— — ^^^^.— — — — ^^— — — ^— .^_^^— — renccs. 

(1) Si CD se sert d'on eoalficicnt qneleonqne, 0.85 par exemple, on ult en 
effet qoe les chiffres donnés dins 11 colonne 85 0/0 ou 0.85 représentent le vo- 
inné dn cylindre de mêmes dimensions, mais diminué de 15 0/0 de sa valeor 
(100—85 = 15). Ce Yolome diminné est donc bien c fonction da volume cylin- 
brique ». Dès lors, poar un même diamètre ou une même circonférence, t'ar- 
me lyant une hiuteur double d'un autre, a un «oiume double. 
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ou bien au milieu sont identiques; dès lors les bois abattus 
peuvent être cubés en fonctions de leurs diamètres ou circon- 
férences au milieu à l'aide de la colonne il de ces tarifs. Cette 
remarque a son importance, car nos Tarifs de cubage pour les 
bois abattus n'ont été établis que pour des diamètres pris de 5 
en 5, tandis que le Tarif II par exemple donne les volumes 
pour des diamètres pris de 1 en 1 centimètre. 
Tarif Vil Le Tarif VII donne pour les bois abattus le volume grume en 
donnant le vo- fonction des circonférences mesurées au milieu do la longueur 
liime grume ^^ l'arbre. Ces volumes ont été calculés pour les circonférences 

en loncuon ^ 

des circonfé- ^c 10 en 10 centimètres depuis 0«10 jusqu'à 3"»30, et pour des 
renccs pour longueurs Variant de 20 en 20 centimètres, depuis mètre jus- 
des longueurs qu'à 25 mèlros. 

mètrei (b^s ^^^^ ^ cuber une bille ayant au milieu 2«n27 de circonférence et 
abattus). 14*60 de longueur. On cherche dans le tableau qui porte en tète 
C5a2™30, qui est la circonférence la plus rapprochée de 2™27, le 
nombre 14 de la première colonne de gauche ; on suit horizon- 
talement jusqu'à la colonne '6, et à l'intersection des 2 lignes se 
trouve le volume cherché 6"'l47. 

Soit à cuber une bille de li"30 de circonférence et de 0"5 de 

longueur. On suit dans le tableau qui porte en tête G = l"301a 

ligne jusqu'à ce qu'on rencontre la colonne '5; à l'intersection 

des deux lignes se trouve le résultat cherché 0™'067. 

Cubage de Puisqu'il s'agit de volumes cylindriques, il est à peine besoin 

groupe d'arbres de dire qu'avec nos tarifs l'arbre qui, à égalité de diamètre ou 

abattus. ^jg circonférence, a une longueur double de l'autre, a un 

volume double. Dès lors, il est permis de cuber d'un seul coup 

tous les arbres ayant les mêoies dimensions à la base. Pour 

cela, on totalise toutes les longueurs d'une catégorie. 

Supposons que le calepin porte dans la catégorie de l^SO de 
circonférence : 

9 irbres de 4 mètres ; ces 9 irb. lurent une long, totale de 9 X i = 36 m. 

18 — de 6 mètres ; ces 19 — — 6 X W = 72 m. 

3 — de 8 mètres ; ces 8 — ~ 3 x & = 24 m. 

7 — de 10 mètres ; ces 7 — — 7 X 10 = 70 œ. 

16 — de IS mètres ; ces 16 — — 16 X 18 = 192 m. 

1 — de 14 mètres; cet 1 — — 1X14= u m. 

1 — de 16 mètre ; cet 1 — — 1X16= 16m. 

49 arbres ayant une longueur totale développée de 4S4 m. 

On assimilera ces 49 arbres à un seul et même arbre ayant 
l'*80 de circonférence et 424 mètres de longueur. A Taide du 
Tarif V, on trouvera aisément que l'arbre de 1"80 de circonfé- 
rence et de 4 mètres ou de. . . 400 m. a un vol. de = 103"5,200 
Que l'arbre de 1"80 et de 24 m. a un vol.de = 6, 192 

Que dès lors l'arbre de 1-80 et. 424 m. a un vol. de — 109-',392 
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Ce Tarif donne le môme volume que le Tarif VII mais en fcnc- 
tion des diamètres au milieu, au lieu de la circonférence. Les 
diamètres ont été choisis à partir de (H)5 jusqu*à 1"20, et de 
cinq en cinq centimètres entre ces deux extrêmes. 

Les exemples, pour le mode d'emploi, sont les mêmes que 
dans le Tarif précédent. 

Les Tarifs IX ou plutôt les Tables IX permettent quand on 
connaît le volume grume déterminé à Taide des tarifs précédents 
de oonnaitre sans calculs : 



Le volume au « quart sans déduction » correspondant. 
Le volume au 1/5* déduit. — id. 

- 1/6» " — id. 

— à vives arêtes proprement dit — id. 



table IX* 
table IX* 
table IX* 
table IX^ 



Tarif VIII 
donaant le vo- 
lume grume 
en fonction 
des diamètres 
pour des Ion* 

fueurs de o 
a 5 mètres 
(bois abattus;. 

Tables U. 
pour passer du 
volume grume 
aux volumes 
au 1/4, au 
1/5% i/6« et i 
vive arête pro- 
prement dit. 



On trouvera aux pages 5 à 12 et 30-31 du texte, l'explication 
complète de ces volumes spéciaux. 

Je suppose que le cubage en grume d'un groupe d'arbres 
soit de 237 m^. Je veux connaître quel serait le volume de ces 
arbres si on les avait cu[)és au i/5« déduit. Je cherche dans la 
table IX' qui a trait au cinquième déduit le chiffre des dizaines 
23 dans la première colonne verticale de gauche. Je suis cette 
ligne jusqu'à la colonne verticale 7 et le résultat se trouve à 
Pintersection des 2 lignes : 119ib3211. 

Je suppose encore que le cubage en grume d'un arbre ait été 
trouvé de 1"^335. Quel est le volume au quart correspondant ? 
Je fais abstraction de la virgule. Le nombre 1335 peut s'écrire 
1330 4- 5. Dans la table IX, spéciale au 1/4 sans déduction, je 
trouve aisément d'abord le volume correspondant à : 



1330 



1044,05 



3,925 



(c'est le môme que 133, mais la 

virgule est avancée d'une unité, 

puisqu'on a multiplié 133jpar 10), 

puis le volume correspondant à 5 sa 

(c'est le même que 50, mais la 

virgule est reculée d'une unité, 

puisqu'on a divisé 50 par 10). 

Pour 1335 le résultat est 1047,975 

Dès lors pour 1,335 il est de 1 .047975. 
Ces opérations assez longues à expliquer se font dans la pra- 
tique avec une grande rapidité. 
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C. — BOIS ÉQUARRIS 



C — BoU Si OQ veut cuber directement des bois abattus, au 1/4, 

équarrls ^^ ^^5.^ ^^ jyge^ q^ 33 gervira des Tarifs X et XI qui font con- 

Cubages direct» uaitre en fonction du diamètre (Tarif X) ou de la circonférence 

au 1/4., au ^ ' 

1/5* et au 1/6*. (Tarif XI) mesurés au milieu le volume au mètre courant pour 

Tarifs X et XI ^'^^ quelconque de ces modes de cubage. 

donnant le vo- En même temps que ces Tarifs font connaître le volume au 

couran""*de ™ètre courant pour les cubages au 1/4, au l/5«et 1/6» des bois 

longueur, au abattuâ en fonction des diamètres au milieu de cinq en cinq 

l^ ly^, '^in centimètres, de 0-05 à 1»00 (Tarif X), ou des circonférences dt^ 

fonction des dix en dix centimètres de 0-40 à 3-30 (Tarif XI), ils donnent 

dcs^cVrconfé- *"ssi les côtés d*équarrissage correspondant au cubage choisi, 

rences. 1/4, 1/5% OU 1/6' déduit (voir pages 5 à 12 et 30-31 du texte). 

Côtés d'équar- II convient d'expliquer ici pourquoi dans la colonne 3 de 

nwagc. chacun de ces Tarifs, on a inscrit deux nombres et non un seul; 

il semblerait en effet que du moment que le côté d'équarris- 

sage dans le cubage au 1 /4 sans déduction, est le côté d'un 

Q 

carré ayant pour valeur le quart de la circonférence -r-, que 

4 

le côté de ce carré dans le cubage au 1/5» est égal à — ( -j" )' 

et que dans le cubage au 1 /6' il est égal à -— - ( -j- ). il semble- 
rait, disons-nous, qu'un seul nombre, celui qui donne la valeur 
de ce côté du carré, doit être seul inscrit. Nous en avons cepen- 
dant inscrit'deux, parce qu'il arrive le plus souventque le 1/4, 

4 5 

ou les -^ du quart, ou les -— - du quart, ne peuvent s'exprimer 

en un nombre entier de centimètres ; pour éviter dès lors de 
donner la valeur de cet équarrissage en millimètres, dizièmes 
ou centièmes de millimètres, on a préféré donner les deux 
chiffres entre lesquels se trouve comprise la valeur exacte du 
côté du carré. Cette observation a son importance, car en vue 
de simplifier les'calculs, c'est en fonction de ces deux chiffres 
que la surface de base a été calculée. Il y a là de ce fait dans 
tous les tarifs de cubages au 1/4, au l/5«, au l/6«, une légère 
erreur, puisque la surface du carré est le plus souvent remplacé 
par la surface d'un rectangle très voisin, mais nous l'avons 
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conservée dans nos tarifs en raison de la clarté que leur donne 
la simple mention de nombres entiers de centimètres. 

Exemples : 

Ed présence d*un arbre ayant 0"45 de diamètre au milieu, je Recherches des 
veux savoir quel équarrissagej 'obtiendrai, si je désire avoir une /*"^"!*°JÎ*. 
poutre équarrie à vives arêtes de bout en bout. Nous savons qua'rjssaec en 
que pour obtenir un équarrissage à vives arêtes dans ces condi- fonction des 
tiens, en fonction des dimensions au milieu, il faut cuber au diamètres, ou 
1/5*; nous chercherons donc dans le tarif X la dimension <»"c»rcon- 
de 0'"45 ; dans cette dimension, nous chercherons la ligne « 5* » 
^ce qui veut dire au 1/5* déduit) et en face nous trouverons : 

i' que les côtés d*équarrissage sont 0*28 sur 0^29 ; 2« que le 
volume au mètre courant de notre poutre une fois équarrie» sera 
de 0-30812. 

Inversement, étant donné que je désire une poutre chêne Recherches des 
ayant 34 centimètres d'équarrissage par exemple sans-flaches dimensions 
mais avec aubier, dans quelle catégorie d'arbres pourrais-je ^'* «^bres gru- 
trouver cette poutre ? — On cherche dans les lignes du (5«) cin- donner^de8"rô- 
quième déduit qui est bien le cubage spécial donnant le volume tés d'équar- 
saus flaches mais avec aubier, le nombre qui se rapproche le ''**«8« déter- 
plus de 0'»34 ; au cas présent, c'est le diamètre 0«n55' qui au 1/5* "*"««• 
donne comme côté d'équarrissage 0«34 à 0*^35. «Te devrai donc 
chercher ma poutre parmi les chênes ayant au moins 0"55 de 
diamètre au milieu. 

Autre exemple : 

On sait que pour avoir le volume a vives arêtes des arbres 
à écorce fine, comme des hêtres, on cube au 1/6* ; partant de 
• e principe, supposons que je désire savoir dans quelle caté- 
gorie de hêtres je pourrai trouver des plateaux de sciage ayant 
0*37 XO^IO d'équarrissage. Cherchons dans le tarif X, en face 
de la ligne (6*), sixième déduit; le nombre qui se rapproche le 
plus de 0"37, le plus fort des deux équarrissages 
imposés, nous voyons qu'au diamètre 0"55 nous obtenons 0*36 
et qu'à 0"60, nous obtenons 0-39 ; il faudra donc chercher un 
hètre ayant au milieu un diamètre compris entre O-ôô et 0*60 ; 
dans cet arbre, nous trouverons deux plateaux de 0*37 X 10 et 
on plateau de 0"»37 X O^S ou de 0*37 X 0-9 suivant qu'on aura 
pris uu arbre de 0-55 ou un de 0-60. 



i 
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Rappelons à ce eajet que si l'on vent 



UN ÉQUARRIS- 
SAOE : 



IL FAUT CUBER 



I poor les irbf es I 
Complet, k \ écorcw épaisses 

¥Wc8 arêtes. ) (cMnc, pîn ) 

de boQt en 
boot. 



pour les arbres h 
éeorces fines 



\ 



(hêtres, charmes) f 



an 

ctnqoième 

dêdoit 

an 
siiième 
dédait 



A vives 
arêtes an gros 
boat et an mi- 
lien, mais 
avec «n peu 
de flaehe aa 
petit bout. 

Grossier, 
avecflaehesde 
bont en bout, 
le pourtour 
des flaehes ne 
devant pas dé- 
passer le 1/6* 
de la (ace 
aplanie. 



h vives arêtes proprement dit 



ao qnart sans déduction 



FORMULES 
USITÉES 

en fonction 
de la circonfé- 
rence 
an milieu 



FORMULES ET DÉNOMI- 



NATIONS 



MOINS USITÉES 



Neuvième dédoit 



(x)'- &)'.. 



h 
C \8 



(bêtres) 



(*'*t) ^ 



Dixième déduit 



Cî 



S ir 



rX* /-rr 



(i^)^.. 



(-j-)x» 



Table XII. Cette table donne la concordance entre les diamètres et les 

Concor- circonférences, et se divise par conséquent en deux parties : 

"diamètres " ^^ première qui fait connaître pour un diamètre donné la cir- 

et les circonfé- conférence correspondante, la seconde qui lait connaître pour 

rences. une circonférence donnée le diamètre correspondant. 

Diamètres et circonférences ont été calculés de 5 en 5 centi- 
mètres. 
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Formules pour procédés de cubage exacts 

des bois abattus. 



Le procédé qui coasiste à appliquer aux bois abattus, comme 
nous Tavons fait pour tous nos tarifs, pour le cubage en grume, 
les formules : 

V = -4- D3 h = 0.7854 D» h 

V = --L- C2 h = 0,0796 C2 h 

4 ic 

dans lesquelles O et G représentent le diamètre et la circonfé- 
rence mesurés au milieu de la tronce, n'est pas rigoureusement 
exact, sauf dans le cas de tronces paraboliques qui est du reste 
celui qui se présente le plus fréquemment. Gela tient à la 
forme des arbres qui n'est jamais, à de rares exceptions près, 
régulière. Si ces formules suffisent amplement pour les besoins 
du Commerce qui cube d'un seul coup un grand nombre de 
tiges où le système des compensations rendra les erreurs quasi- 
insignifiantes, il peut cependant être intéressant pour le pro- 
priétaire qui vient d'abattre dans son jardin ou dans son parc 
un sapin, un épicéa, un tulipier, un hêtre, un érable, un wel- 

iingtonia etc , ayant crû, à l'état isolé, de connaître le 

cube grume très exact de la pièce qu'il veut vendre. Voici 
comment il devra opérer. 

Mais auparavant, disons un mot de la forme des tiges des ar- 
bres. D'après Hûffel, elle rentre dans les 4 types géométriques 
suivants : 

I<es unes sont cylindriques ; 

Les autres sont des paraboloïdes, tronqués ou non ; 

D'autres encore sont des cônes droits, ou des troncs de cône ; 

D'autres enfin sont c néloïques » du nom du géomètre anglais 
Guillaume Neill qui a donné, dit HûfTell a une rectification 
exacte de la parabole qui porte son nom ». 

Or, si la tige rentre tout entière dans un de ces 4 types, son 
cube géométrique exact est donné par la formule de Newton : 

V = ^ (S + s + 4 (t) 

dans laquelle H est la hauteur, S la surface de section de base, 
s la* surface do section du sommet, et a la surface de section du 
milieu delà tige. Et comme cette formule est générale, qu'elle 
s'applique aux prismes droits ou obliques, aux pyramides, cônes, 
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cylindres, paraboloïdes, troncs de cône, troncs de pyramide, à 
tous les corps polyédriques, aux ellipsoïdes, à la sphère.... 

etc , on voit qu'elle suffit à tous les cas. 

Mais la tige d'un arbre, de la base au sommet, n'affecte pas 
exactement une seule de ces formes: dans les arbres qui ont 
crû en massif serré, elle est quasi-cylindrique sur 1/5* de la 
longueur, abstraction faite de l'évasement du pied, puis elle 
est parabolique sur 2/5'; enfin, sur les 2/5* restant, l'extrémité 
affecte la forme néloïdique. Pour avoir, dès lors, le volume très 
exact, on cubera chaque partie séparément à l'aide de la for- 
mule de Newton, mais comme cela pourrait être assez délicat 
de fixer exactement sur la tronce les sections où commencent 
et finissent les différentes formes géométriques, on applique une 
autre formule, celle de Simpson, que voici : 

Si on divise fictivement la tronce en 8 parties d'égale longueur, 
on aura 9 sections circulaires de la base au sommet. Nous cal- 
culerons chacune de ces sections. Si (section de base), Sx, Ss* 
Si, Ss, Se. S?, Ss, Ss (section du sommet) ; et si ^i est l'équi- 
distance des sections, on aura : 

V = -^ h [Si + 8» + 4 (Si + S* + S« + Sb) + 2 (S3 + Ss 4- Si)] 

Cette formule peut s'énoncer ainsi (Voyez Hûffel, Economie 
forestière, tome II) : « on multiplie le tiers de l'équidistance des 
sections par une somme de : une fois la surface des sections 
extrêmes, plus deux lois la somme des surfaces des sections 
de numéro impair, plus quatre fois la somme des surfaces de 
sections de numéro pair. Cette formule est de beaucoup la plus 
exacte qu'on puisse employer. » 

Pour fixer les idées au sujet de la façon dont on peut cuber 
en grume les tiges des différentes essences dans les différents 
cas, disons avec Hùffel que pour l'épicéa, le sapin, le hêtre qui 
ont crû en massifs serrés et qui ont une grande longueur, le 
procédé usuel du commerce — qui est aussi celui de nos 
tarifs —, et qui assimile le volume à celui d'un cylindre ayant 
pour base la section médiane de l'arbre, donne des résultats trop 
forts si l'on considère les tiges sur toute leur longueur (ou jus- 
qu'à 7 centimètres de diamètre au petit bout); si au lieu d'arrêter 
la découpe à 7 centimètres, on l'arrête à 0"20 ou 0"22, le pro- 
cédé reste exact. 

Quant aux essences de lumière, comme les chênes de cer- 
tains taillis sous futaie, ou comme celles qui ont crû à l*état 
isolé — certains peupliers, par exemple — le procédé usuel 
donne des résultais trop faibles, au détriment du vendeur. Pour 
celles-là, comme pour celles dont la forme paraitra brusque- 
ment irrégulière, on fera bien de n'employer la méthode du 
Commerce, qu'en l'appliquant à des tronçons de faible longu^ur. 

[Voir page ilO Us formules abrégées de cubage,) 
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TARIF I 

donnant le volume en mètres cubes grume 

des 



par mètre courant de hauteur en fonction des : 

GIRGONFÉRENGES mesurées à 1>»33 du sol, de 
iO en 10 centimètres depuis 0™10 jusqu'à 3™50 
pour les coefiBcients de forme 0,5 — 0,55 — 
0,6 — 0,65 — 0,70 — 0,75 — 0,80 — 0,85 
— 0,90 — 0,95 — 1,00. 

(On a donné six décimales pour les cir- 
conférences de 0™10 à 0"50 et trois déci- 
males pour les circonférences de 0™5 à 3™5.) 



Pour remploi de ce tarif, il convient de rappeler que ce sont 
les expériences dont il a été parlé à l'article 10, % 2, qui doivent 
seules faire connaître quel est parmi les onze coefficients donnés 
celui que l'on devra choisir pour une essence et une forêt déter- 
minées. Supposons que pour les chênes d'une certaine forêt, 
les expériences nous aient conduit a admettre le facteur 0,80, 
voici comment ou opérera : 

Soit un arbre à cuber de 2»40 de tour à i"30 du sol et de 
12 mètres de hauteur. On cherche dans la colonne des circon- 
férences le chiffre 2'*40 ; on suit la ligne horizontale jusqu'à 
hauteur de la colonne 7 de 80 */•• Le nombre 0,367 représente le 
volume pour un mètre de hauteur. Il suffit dès lors de multiplier 
0,367 par 12 = 4"'404 pour avoir le volume grume total. 

Nota. -—On peut «ans eommettre de grosses erreurs, adopter poar le eabiffe 
sur pied des chênes, hêtres, pins, erûs en fatiie, h fûts élancés, se servir du 
facteur 0,7 ou 70 %, colonne 5. Pour le cubage des chênes, hêtres et eharaies 
des taillis sons futaie, on peut employer soit le facteur 0,85 (85 %), si les arbres 
ne dépassent pas 8 mètres de haut, soli le facteur 0,75 (75 %) s'ils dépassent 
eeUe hauteur. 

Dans les Tarifis III et IV, nous donnons pour le facteur 0,7 (70 %) les cubages 
pour ton les arbres de 1 à S5 mètres de hauteur. Dans les Tarifs V et VI nous 
donnons les eobagea similaires pour les facteurs 0,75 et 0,86 (75 % et 85 %). 
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TARIF I 



Donnant pour un mètre de longueur le volume en grume des 
bois sur pied en fonction de la circonférence mesurée à 1 " 33. 

Il suffit de maltiplier les nombres de ee Tarif par li banteor pour tToir le 
Yolome de la tige jusqa'à la haatear considérée. 

Tons les chiffres de reite table ont été calcalés jusqu'à U 8* décimale. 

Ponr les circonférences de * 10 h ■ 50, on a donné les 6 premières déci- 
males ; ponr les circonférences de 0,50 et aa-dessas on n*a donné que 8 déci- 
males. 



1* Giroonléranoas de 0»10c à 0i"50 inclus 



Circon- 
férence 
à 1-33 


Coefficients de forme | 


0,50 
50V- 


0,55 

55 •/. 


0,60 
60-/. 


0,65 

65-/. 


0,70 
70 ./p 


0,75 ' 

75 •/. i 


1 


S 


3 


4 


5 


6 


o^io 


0,000398 


0,000438 


0,000477 


0,000517 


0,000557 


0,000597 


0ni20 


0,001592 


0,001751 


0,001909 


0,002069 


0,002228 


0,002387 


0»>30 


0,003581 


0,003939 


0,004297 


0.004665 


0,005013 


0,005371 


0«n40 


0,006366 


0,007003 


0,007639 


0,0082Î6 


0,008913 


0,009549 


O^SO 


0,009947 


0,010942 


0,011937 


0,012931 


0,013926 


0,014921 


(Urcon- 

férence 

ài-33 


Coefficients de forme 


ObanitiH 


0,80 
80 V. 


0,85 
85 •/• 


0.90 
90 •/. 


0,95 
05 V. 


1,00 
100 •/• 


7 


8 


9 


10 


u 




0">10 


0,000637 


0,000676 


0,000716 


0,000756 


0,000796 




00120 


0,002546 


0,002706 


0,002865 


0,003024 


0,003183 




0>"30 


0,005729 


0,006088 


0,006446 


0,006804 


0,007162 


(Yair Ntu) 


0>»40 


0,010186 


0,010822 


0,011459 


0,012096 


0,012732 




0ni50 


0,015915 


0,016910 


0,017965 


0,018890 


0,019894 





Nota. — Le coefficient de forme 1,00 ou 100 •/• n'est pas on coeffleient de forme a 
proprement parler. Tout arbre qui en serait affecté serait cylindrique de la base au sommet, 
et dès lors on Toit que les vol. — colonne il — peuvent s'appliquer aux bois abattos 
cubés cyliodriquement en (onction de la circonférence au milieu. 
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2* Glroonl^ronoes de 0>n60 à 3»60 inolas 



GùtMHl- 

férmca 
à 1-33 



I 
0,50 

0.60 
0.70 
0,80 
0.90 

> 1.00 

MO 
1,20 
1.30 
1,40 

1.50 

1.60 
1,70 
1,80 
1,90 

2,00 

2,10 
2.20 
2,30 
2,40 

2,50 

2,60 
2,70 
2,80 
2.90 

3,00 

3.10 
3,20 
3.30 
3,40 

3,60 



Clrcon- 
férencd 
à 1-33 



50 V. 



0,010 

0,014 
0,019 
0,025 
0,032 

0.040 

0,048 
0,057 
0.067 
0,078 

0,089 

0.102 
0,115 
0.129 
0,144 

0,159 

0,175 
0,192 
0,210 
0,229 

0,249 

0,269 
0,290 
0,312 
0,335 

0,358 

0,382 
0,407 
0.433 
0,460 

0,487 



50 V. 



55 V. 



0,011 

0,016 
0,021 
0,028 
0,035 

0.044 

0,053 
0,063 
0,074 
0,086 

0.098 

0,112 
0.126 
0,142 
0,158 

0,175 

0,193 
0,212 
0,232 
0,252 

0.273 

0,296 
0,319 
0,343 
0,368 

0,394 

0,421 
0,448 
0,477 
0,506 

0,536 



55 V. 



60 V. 



0,012 

0,017 
0,023 
0,031 
0,039 

0,048 

0,058 
0,069 
0,081 
0,094 

0.107 

0,122 
0.138 
0,155 
0,172 

0,191 

0,211 
0,231 
0,253 
0,275 

0,298 

0,323 
0,348 
0,374 
0,402 

0,430 

0,459 
0,489 
0.520 
0,552 

0,585 



60V. 



65*/. 



70 V. 



0,013 

0,019 
0,025 
0,033 
0,042 

0,052 

0,063 
0.074 
0,087 
0,101 

0,118 

0,132 
0,149 
0,168 
0,187 

0.207 

0,228 
0,250 
0,274 
0,298 

0.323 

0,350 
0.377 
0,406 
0,435 

0,466 

0,497 
0,530 
0,5.32 
0.598 

0.634 ' 



65 o/« 



h 



0,014 

0,020 
0,027 
0,036 
0,045 

0.056 

0,067 
0,080 
0,094 
0,109 

0.125 

0,142 
0,161 
0,180 
0,201 

0,223 

0,246 
0,270 
0,295 
0,3M 

0.3(8 

0.377 
0,406 
0.43-7 
0,468 

0,501 

0,535 
0,570 
0,607 
0,644 

0,682 



70 V. 



75 V. 



6 



0,015 

0,021 
0.029 
0,0:<8 
0,048 

0,060 

0,072 
0,086 
0,101 
0,U7 

0.134 

0,153 
0.172 
0,193 
0,215 

0,239 

0,263 
0,289 
0.316 
0,344 

0,373 

0,403 
0,435 
0,468 
0,502 

0.537 

0,574 
0,611 
0.650 
0,690 

0,731 



75 



80 V. 

7 

0,016 

0,023 
0.031 
0,041 
0,052 

0064 

0,077 
0,092 
0,108 
0,125 

0.143 

0,163 
0,184 
0,206 
0.230 

0.255 

0,281 
0,308 
0,337 
0,367 

0,398 

0,430 
0,464 
0,499 
0,535 

0,572 

0,613 
0,652 
0,693 
0,736 

0,780 



80 V- 



85 V. 
8 

0.017 

0,024 
0/)33 
0,043 
0,055 

0.068 

0.082 
0,097 
0,114 
0,133 

0.152 

0.173 
0,195 
0,219 
0,244 

0.271 

0,298 
0,327 
0,358 
0,390 

0.423 

0;457 
0,493 
0,530 
0,569 

0.609 

0,650 
0,693 
0,737 
0,782 

829 



90 V. 
9 

0.018 

0,026 
0,035 
0.046 
0,058 

0,072 

0,087 
0,103 
0.121 
0,140 

0,161 

0,183 
0,207 
0,232 
0,259 

0,286 

0,316 
0.347 
0,379 
0,413 

0.448 

0,484 
0,522 
0,561 
0,602 

0.645 

0,688 
0,7J3 
0,780 
0,828 

0,877 



95 V. 



100'/. 



10 



0,019 

0,027 
0,037 
0,048 
0,061 

076 

0.091 
0,109 
0,128 
0,148 

0.170 

0,194 
0,218 
0,245 
0,273 

0,302 

0,333 
0,366 
0,400 
0,435 

0,472 

0.511 
0,551 
9,593 
0,636 

0,680 

0,727 
0,774 
0,823 
0,874 

0,926 



85-/. 



90 V. 



95 V. 



11 



0,020 

0,029 
0,039 
0,051 
0,064 

0,080 

0,096 
0,115 
0,134 
0,156 

0,179 

0,204 
0,230 
0,258 
0,287 

0,318 

0,351 
0,385 
0,421 
0,458 

0.497 

0,538 
0,580 
0,624 
0,669 

0,716 

0,765 
0,814 

0,8Ô7 
0,920 

0,975 



100*/, 
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TARIF II 

donnant le volume en mètres cubes grume 

des 

BOI» SUR PIED 

par mètre courant de hauteur, en fonction des : 

DIAMÈTRES mesurés à i°*33 du sol, de 1 centim. 
en 1 centim. depuis 0™i jusqu'à l^OO pour 
les coefficient de forme 0,5 — 0,55 — 0,06 

— 0,65 — 0,70 — 0,75 — 0,80 — 0,85 

— 0,90 — 0,95 — 1,00. 



Pour remploi de ce tarif, il convient de rappeler que ce sont 
les expériences dont il a été parlé à Tarticle 10, g 2, qui doivent 
seules faire connaître quel est parmi les onze coeflicients donnés 
celui que l'on devra choisir pour une essence et une forêt dé- 
terminées. Supposons que pour les chênes d'une certaine forêt, 
les expériences nous aient conduit à admettre le facteur 0,85, 
voici comment on peut opérer : 

Soit un arbre a cuber de " 38 de diamètre àhauteur d'homme 
(1 "33) et de 8 mètres de longueur. On cherche dans la colonne 
des diamètres le chiffre 0,38 ; on suit la ligne horizontale jusqu'à 
hauteur de la colonne 8 de 85 */*. Le nombre 0,096399 repré- 
sente le volume pour un mètre de hauteur. Il suflira dès lors 
de multiplier 0,096399 par 8 = -3 771192 pour avoir le volume 
grume total. Dans la pratique trois décimales, deux mêmesufU- 
sent et on n'aurait qu*à multiplier 0,096 par 8 = 0,768. 

Nota. — On peut, sans commettre de grosses erreurs, adopter pour le cubage 
sur pied des ehâocs. hêtres, pins, crûs en futaie, à fûts élancés, se servir du 
facteur 0,7 ou 70 %, colonne 5. Pour le cubage des chênes, hëircs et charmes 
des taillis sur fatale, ou peut employer soit le facteur 0,85 (SE» %) si les arbrt's 
ne dépassent pas 8 mètres de haut, soit le facteur 0,75 (75 %) s'ils dépassent 
cette hauteur. 

Dans le Tarif IV, nous donnons pour le facteur 0,7 (70 %) les cubages pour 
tons les arbres de 1 à S5 mètres. Dans les Tarifs V et VI non* donnons les 
cubages similaires pour les facteurs 0,75 et 0,85 (75 •/• et 85 •/•)• 

On peut à l'aide des chiffres de la colonne 11, cuber en fonctions des diamè- 
tres tous les bois abattus depuis 0,01 au milieu de la pièce jusqu'à 1 * 00. Nos 
Tarifs VII ne donnent le volume des bois abattus que pour des diamètres va- 
riant de 5 en 5 centimètres. Cette colonne 11 pourra donc être fort utile en 
certains cas. 
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Diamètre 


50 V* 
1 


66V« 


eo«/. 

3 


e6*/« 

4 


70-/. 

b 


< 


0,01 
0,0S 
0.08 
0,04 


0,000089 
0,000157 
0,000353 
0.000698 


0,000043 
0,000173 
0,000389 
0,000601 


0,000047 
0.000188 
0,000494 
0,000754 


0.000051 
0.000904 
0,000460 
0,000617 


0,000055 
0,000990 
0,000495 
0,000680 


0,000050 
0.000233 
0.UUO530 
0,IMMI043 


0,05 


0,000069 


0.001060 


^.001178 


0.001976 


0,001374 


0,O01472 


0,06 
0,07 
0,06 
0,09 


0,001418 
0,001994 
0,009513 
0,008181 


0.001555 
0.009116 
0.009765 
0,003409 


0,001006 
0,009300 
0,003016 
0,008817 


0.001838 
0.009501 
0,003968 
0,004185 


0,001979 
0,009694 
0.003519 
0,004458 


0.<K»190 
0,009886 
0,OO3T70 
0.004T71 


0,10 


0,008997 


0,004390 


0,004719 


0,005105 


0,005486 


0,005891 


0.11 
0,19 
0,13 
0,14 


0.004751 
0,005655 
0,006686 
0.007607 


0,005997 
0,006990 
0,007800 
0,006467 


0,005709 
0,006786 
0.007064 
0,009936 


0.006177 
0,007351 
0,006697 
0,010006 


0.006659 
0.007917 
0.009291 
0,010776 


0,007197 
0,008482 
O.OOOROS 
0.011545 


0,15 


0,006836 


0,009719 


0,010608 


0,011486 


0,019370 


0,01^53 


0,16 
0,17 
0,18 
0,19 


0,010053 
0,011349 
0.019793 
0,014176 


0,011058 
0,019484 
0.013996 
0,015594 


0.019064 
0.018619 
0.015968 
0,017019 


0,018069 
0,014754 
0,016541 
0,018499 


0,014074 
0,015889 
0,017813 
0,019847 


0.01S079 
0.017023 
0.01 90R5 
0.0:21265 


0,90 


0,015706 


0,017979 


0,018850 


0,090490 


0,091991 


0,<»3562 


0,91 
0,99 
0,93 
0,94 


0.017318 
0,019000 
0.090774 
0,099619 


0.019050 
0,090007 
0,099851 
0,094881 


0.090789 
0.099808 
0,094099 
0,097143 


0,099518 
0,094708 
0,097006 
0,099405 


0,094945 
0,096000 
0,099084 
0.031067 


0,<»5977 
0,028510 
0,031161 
0,03S029 


0,95 


0,094544 


0.090906 


0,099459 


0,031907 


0,034361 


0,096815 


0.96 
0,97 
0.98 
0,99 


0,096546 
0,098698 
0,030787 
0,033096 


0.099901 
0,031491 
0,033866 
0,036399 


0.031856 
0,034354 
0,036945 
0.039631 


0,084510 
0.037916 
0.040094 
0.049934 


0.037165 
0,040079 
0.043109 
0.046936 


0,039820 
0.042942 
0,046181 
0,04tt»9 


0,30 


0,035343 


0,0388n 


0.049419 


0,045946 


0.049480 


o,osaoi5 


0,31 
0.39 
0,33 
0,34 


0,037738 
0,040919 
0.049765 
0.045396 


0.041519 
0,044934 
0.047041 
0,049936 


0.045986 
0,048955 
0.051318 
0.054475 


0.040060 
0,059976 
0,055594 
0.059015 


0.059834 
0.056997 
0,089871 
0.063554 


0,0ïf6G08 
0.000319 
0,064147 
0,068094 


0,35 


0.048106 


0.059916 


0.057797 


0,069537 


0,067348 


0.072158 


0,86 
0.37 
0.88 
0,39 


0.050894 
0,053760 
0.056705 
0.059799 


0.055983 
0.059137 
0,069876 
0,065709 


0.061073 
0.064513 
0.068047 
0,071675 


0,066169 
0,069889 
0,073717 
0,077648 


0,071959 
0.075965 
0,079388 
0,063691 


0,QrS6341 
0,080641 
0.089058 
0,089594 


0.40 


0,069839 


0.0G0115 


0,075396 


0,081689 


0,067965 


0.094248 


0,41 
0.49 
0.43 
0,44 


0.066019 
0,060979 
0.079610 
0.076096 


0.079614 
0,076199 
0,079871 
0.083699 


0.079215 
0,083196 
0.087139 
0.091939 


0,065816 
0,090054 
0,004393 
0,098834 


0.0I»417 
0,096981 
0,101654 
0.106437 


0.009019 
0,103908 
0.106915 ' 
0,114O40 1 


0,45 


0.070599 


0,087474 


0.095496 


0,103378 


0.111330 


0.119282 


0,46 
0.47 
0,48 
0.49 


0,083005 
0,086747 
0.090478 
0,094987 


0.091404 
0,095499 
0,099596 
0.103716 


0,099714 
0.104006 
0.ina*S74 
0.113144 


0,108023 
0,119771 
0,117621 
0,199573 


0.116333 
0.191446 
0,196669 
0,1890(» 


0,124649 
0,130120 
0.135717 
0,141430 


1 0,50 


0,008175 


0,107993 


0,117810 


0,197698 


0,137445 


0,147263 



— 63 — 



Diamètre 


80 •/. 

7 


86 V. 

8 


90 •/• 
9 


96 V. 

10 


100 V. 
Il 


1 0,01 
0,0C 
0.03 
0,04 


0,000063 
O.OOOiSl 
0,000566 
0,001006 


0,000067 
0,000!I67 
0,000601 
0,001068 


0,000071 
0,000383 
0,000636 
0,001131 


0,000075 
0,000298 
0,000672 
0,001194 


0,000079 
0,000314 
0,000707 
0,001357 


0,05 


0,001570 


0,001669 


0,001767 


0,001865 


0,001963 


1 Ofiô 
0,07 
0,08 
0,09 


0.003363 
0,003078 
0,004033 
0,005090 


0,003403 
0,003371 
0,004273 
0,005408 


0,003544 
0,003463 
0,004534 
0,005736 


0,003686 
0,003656 
0,004776 
0,006044 


0,002837 
0,003848 
0,005027 
0,006363 


0,10 


0,006383 


0,006676 


0,007069 


0,007461 


0,007854 


0,11 
0.13 
0.13 
0,14 


0.007603 
0,009048 
0.010618 
0,013315 


0.006078 
0.009613 
0,011283 
0,013065 


0,008553 
0,010179 
0.011946 
0,013855 


0,009028 
0,010744 
0,013609 
0,014634 


0,009503 
0,011310 
0,013373 
0,015394 


0,15 


0,014137 


0,015020 


0,015904 


0,016787 


0,017671 


1 0,16 
0,17 
0,18 

< 0,19 


0,016085 
0,018158 
0,020358 
0,033683 


0,017090 
0,019293 
0.031630 
0,034100 


0,018095 
0,020438 
0,022902 
0,025518 


0,019101 
0,021563 
0,024175 
0,036035 


0,030106 
0,033698 
0,035447 
0,038353 


0,30 


0,035133 


0,026704 


0,028274 


0,029845 


0,031416 


0,31 

1 0,33 

0,33 

0,34 


0,037700 
0,030410 
0,033338 
0,036191 


0,029441 
0,033311 
0,035316 
0,038453 


0,031173 
0.034212 
0,037393 
0,040715 


0,032904 
0,036112 
0,039471 
0,042977 


0,034636 
0,038013 
0,041548 
0,045239 


0,35 


0,039370 


0,041734 


0,044178 


0,046633 


0,049087 


0.36 
0.37 
0,38 
0.39 


0,043474 
0,045805 
0,049360 
0.053843 


0,045129 
0,048668 
0,053339 
0,056144 


0,047784 
0.051530 
0,055417 
0,059447 


0,050438 
0,054393 
0,058496 
0,062749 


0,053093 
0,057356 
0,061575 
0,066052 


1 0.30 


0,056549 


0,060083 


0,063617 


0.067152 


0,070686 


0,31 
0.33 
0,33 
0,34 


0,060383 
0,064340 
0,068434 
0,073634 


0,064155 
0,068361 
0,073700 
0,077173 


0,067929 
0,072382 
0,076077 
0,081713 


0,070703 
0,076404 
0,081253 
0,066253 


0,075477 
0,080425 
0,085530 
0,090792 


0,35 


0,076069 


0,081779 


0,066590 


0,001400 


0,006311 


0,36 
0,37 
0,38 
0,39 


0.081430 
0,066017 
0,090729 
0,095567 


0,066520 
0,091393 
0,096399 
0,101540 


0,091609 
0,096769 
0,102070 
0,107513 


0,096690 
0,102145 
0,107740 
0,113486 


0,101788 
0,107521 
0,113411 
0,119459 


0,40 


0,100531 


0,106814 


0,113098 


0,119381 


0,125664 


0,41 
0.43 
0,43 
0,44 


0,108630 
0.110835 
0,116176 
0,131643 


0,113221 
0,117763 
0,123437 
0,12»2i5 


0,118822 
0,124600 
0,130698 
0,136848 


0,135434 
0,131617 
0,137959 
0,144450 


0,133035 
0,138544 
0,145330 
0,152053 


0,45 


0,137334 


0,135187 


0,143139 


0,151091 


0,159043 


0,46 
0,47 
0.48 
0,40 


0.133953 
0,138795 
0.144765 
0,150659 


0,141261 
0,147470 
0.153813 
0,160388 


0,149571 
0,156145 
0,162860 
0,169717 


0,157880 
0,164819 
0,171008 
0,179145 


0.166190 
0,173494 
0,180956 
0,188574 


' 0,50 


0,157080 


0,166898 


0,176715 


0,186533 


0,196350 II 
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Diamètrt 



0,51 
0,5S 
0,53 
0,54 

0,55 

0,56 
0,57 
0,58 
0,59 

0,60 

0,61 
0,62 
0,63 
0,64 

0.65 

0,66 
0,67 
0,68 
0,60 

0,70 

0,71 
0,7i 
0,73 
0,74 

0,75 

0,76 
0,77 
0,78 
0,79 

0,80 

0,81 
0,82 
0,83 
0,84 

0,85 

0.86 
0,87 
0,88 
0,80 

0,90 

0.01 
0,92 
0,03 
0,94 

0,95 

0,96 
0,97 
0,98 
0,90 

1,00 



50-/. 
1 



0,102141 
0,106186 
0,110309 
0,114511 

0,118792 

0.123150 
0,127588 
0,132104 
0,136098 

0,141372 

0,146123 
0,150053 
0,155862 
0,160648 

0,165916 

0,171059 
0.176282 
0,181584 
0,186064 

0,192423 

0,197959 
0,203575 
0,209269 
0,215042 

0,220893 

0,226823 
0,232831 
0,238918 
0,245063 

0,251328 

0.257650 
0,264051 
0,270530 
0,277088 

0,283725 

0,200440 
0,297234 
0,304106 
0,311057 

0,318086 

0.325194 
0,332380 
0,839645 
0,346989 

0,35U11 

0,361911 
0,309490 
0,377148 
0,384884 

0|392099 






0,112855 
0,116805 
0,121840 
0,125962 

0,130671 

0,135466 
0,140347 
0,145314 
0,150368 

0,155500 

0,160736 
0,166049 
0,171448 
0,176934 

0,182507 

0,188165 
0,193911 
0,199742 
0,205060 

0,211665 

0,217755 
0,223932 
0,230196 
0,236546 

0,242962 

0,240505 
0,256115 
0,262810 
0,209592 

0,276460 

0.283415 
0.290456 
0.297584 
0,304797 

0,312098 

0,319485 
0,326057 
0,334517 
0,342163 

0,349895 

0,357713 
0,365610 
0.373610 
0,381688 

0,389852 

0,398103 
0,406440 
0,414863 
0,423373 

0,431960 



eo-A 

s 



0,122560 
0,127423 
0,132371 
0,137413 

0,142550 

0,147781 
0,153106 
0,158525 
0,164038 

0,169646 

0,175348 
0,181144 
0,187034 
0.193019 

0,199099 

0,205271 
0,211539 
0,217901 
0,224357 

0,230907 

0,237551 
0,244290 
0,251123 
0.258050 

0,265072 

0.272188 
0,279398 
0,286702 
0.«*100 

0,301593 

0,309180 
0,316861 
0.324637 
0,332506 

0,340470 

0.348529 
0.356681 
0.364927 
0,373268 

0,381703 

0,390233 
0,398857 
0,407575 
0,416387 

0,425293 

0,434294 
0,443389 
0,452578 
0,461861 

0,471230 



0.132783 
0,138042 
0,148402 
0,148864 

0,154429 

0,160096 
0,165864 
0.171785 
0,177708 

0,183783 

0.180961 
0,196240 
0.202621 
0,200104 

0,215600 

0,222377 
0,229167 
0,236059 
0,243053 

0,250149 

0,257347 
0,264647 
0,272050 
0,279555 

0,287161 

0,294870 
0,302681 
0,310593 
0.318609 

0,326726 

0,334045 
0,343266 
0,351690 
0,360215 

0.368843 

0,377573 
0,386404 
0,395338 
0,404374 

0,413512 

0,422752 
0,432095 
0,441539 
0,451086 

0,460734 

0.470485 
0,480338 
0,490292 
0,500350 

0,510809 



70*/. 
6 



75-/. 

6 



0,142997 
0,148600 
9,154483 
0,160815 

0,166306 

0,172411 
0,178623 
0,184046 
0,191378 

0,107990 

0,204573 
0,211335 
0.218207 
0,225189 

0,232282 

0,239483 
0,246795 
0,254218 
0,261750 

0,2093M 

0,277143 
0,285005 
0,292977 
0,301058 

0,309250 

0,317552 
0,325964 
0,334485 
0,343117 

0,351858 

0.360710 
0.360671 
0,378743 
0,387924 

0,307215 

0,406617 
0,416128 
0,425748 
0,435480 

0,445320 

0,455272 
0.465333 
0.475504 
0,485785 

0,406175 

0,506676 
0,517287 
0,528007 
0.538838 

0,848779 



0,t5»ll 
0,159279 
0,165463 
0,171766 

0,178187 

0,184726 
0,101382 
0,198156 



O,S190Qr7 

0,219185 
0,226430 
0,233793 
0,241274 



0, 



0,S 

0,26U24 
0.272376 
0.280446 

0,288634 

0,296939 
0,305362 
0,313904 
0.822563 

0,331340 

0.340234 
0.349247 
0,858377 
0,367625 

0,876991 

0,386473 
0,396076 
0,405796 
0,415633 

0,425588 

0,435661 
0.445851 
0,456159 
0,466583 

0.477129 

0,487791 
0,498571 
0.509468 
0,520483 

0,531617 I 

0,542867 i 
0.544236 
0,565721 
0,877327 

0,889049 
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Diamètre 


80-/. 


86 •/. 


90 V. 


96 V. 


100 V. 




7 


8 


9 


10 


11 


0,51 
0,52 
0,53 
0,54 


0,163426 
0,168896 
0,176494 
0,183218 


0,173640 
0,180516 
0,187525 
0,194669 


0,183854 
0,191135 
0,198556 
0,206120 


0,194068 
0,201753 
0,209587 
0,217571 


0,204282 
0,212372 
0.220618 
0,229022 


0,55 


0,190066 


0,201946 


0,213825 


0,225704 


0,237583 


1 0,56 

1 0,57 

0,58 

0,59 


0,197041 
0.204141 
0,211366 
0,218718 


0,209356 
0,216900 
0,224577 
0,232387 


0,221671 
0,229628 
0,237787 
0,246057 


0,233986 
0.242417 
0,250998 
0,259727 


0,246301 
0,255176 
0,264208 
0,273397 


0,60 


0,226194 


0.240332 


0,254469 


0,268606 


0,282743 


0,61 
0,62 
0.63 
0.64 


0,233798 
0,241526 
0,249370 
0,257359 


0,248410 
0.256621 
0,264965 
0,273444 


0,263022 
0,271716 
0,280552 
0,289529 


0,277635 
0,286812 
0.296138 
0,305614 


0,292247 
0,301907 
0,311724 
0,321699 


0,65 


0,265465 


0,282056 


0,298648 


0,315239 


0,331831 


0,66 
0,ff7 
0,68 
0.69 


0,273605 
0,282a<S2 
0,290534 
0,299142 


0.290601 
0,299680 
0,308693 
0,317839 


0,307907 
0,317306 
0,326851 
0,336535 


0,325013 
0,334937 
0,345010 
0,355232 


0,342119 
0,352565 
0,363168 
0,373928 


0,70 


0,307876 


0,327118 


0,346361 


0,365603 


0,384845 


0,71 
0,72 
0,73 
0.74 


0,316735 
0,325720 
0.334831 
0.344067 


0.336531 
0,346077 
0.355758 
0,365571 


0.356327 
0.366435 
0.376685 
0,387076 


0,376123 
0,386792 
0,397612 
0,408580 


0,395919 
0,407150 
0,418539 
0,430064 


0,75 


0,353429 


0,375518 


0,397607 


0,419607 


0,441786 


0,76 

0,77 

0,78 

i 0,79 


0,362917 
0,372530 
0,382269 
0.392134 


0,385599 
0,395814 
0,406161 
0,416642 


0.406281 
0,419097 
0,430a52 
0,441150 


0,430964 
0,442380 
0,453944 
0,465659 


0,453646 
0,465663 
0,477836 
0,490167 


0,80 


0,402124 


0,427257 


0.452390 


0,477522 


0,502655 


1 0,81 

0,83 
; 0,84 


0,412240 
0,42it82 
0.432849 
0,443342 


0,438005 
0,448887 
0,459902 
0,471050 


0,463770 
0,4752J)2 
0.486955 
0,498759 


0,489535 
0,501097 
0,514008 
0.526468 


0,515300 
0.528102 
0,541061 
0.554177 


0,Si 


0,453960 


0,482333 


0,510705 


0,539078 


0,567450 


0,8G 

0,87 

' 0,88 

0,89 


0,46470"$ 
0,475574 
0,486570 
0,497691 


0,493749 
0,505298 
0,516980 
0,5287in 


0.522793 
0,535021 
0,547391 
0,5599a3 


0,551837 
0,504745 
0,577801 
0,591008 


0,580881 
0,594468 
0,608212 
0,622114 


0,90 


0,508938 


0,540746 


0,572556 


0,604363 


0,636172 


0.91 
OM 
0,93 

0.94 

1 


0,52a310 
0.531809 
0,543433 
0,535182 


0,552830 
0,565047 
0.577397 
0,589881 


0,585349 
0,598285 
0,611362 
0,624580 


0,617869 
0,631523 
0,645326 
0,059279 


0.&50388 
0,664761 
0.679291 
0,693978 


! 0,93 


0,567058 


0,602499 


0,637940 


0,673381 


0,708822 


0.96 
0.97 
0,98 
0,99 


0,579a^>8 
0,591! «5 
0,603437 
0,615815 


0,615250 
0.628134 
0.641152 
0,654304 


0,651441 
0,(î65083 
0,(J788(i6 
0,092792 


0,687632 
0,702a32 
0,716581 
0,731281 


0.723823 
0,738981 
0.754296 
0,709760 


1,00 


0,628318 


0,667588 


0,706858 


0,746128 


0,785398 



CUBAGB DBS DOTS 



TARIF III 

donnant le volume en mètres cubes grume 

des 

BOIS SUR PIED 

pour des hauteurs de 1™ à 25mètre8 en fonction des : 

GIRGONFÉRENGBS mesurées de l'^dd du sol, 
de 10 en 10 centimètres depuis 0"10 jusqu'à 
3»50 pour le coefficient de forme 0. 70 (70*»/o). 



On peut cuber à l'aide de ce tarif les chôaes, hêtres et pins, 
crûs en lUtaie, à fûts élancés. 

Soit à cuber un hêtre de 1" 60 de tour à hauteur d'homme 
(1" 33) et de 16 mètres de fût. On cherchera dans la ligne ho- 
ri2ontale de tête le chifllre 1" 60 et on descendra verticalement 
Jusqu'à hauteur du nombre 16 de la colonne des hauteurs. A l'in- 
tersection on trouve le volume cherché 2"* 282. 
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Le signe Q indique le volume 
au mèlre couranl. 



Htiltir 




GirconfèreDces à 1^330 




0,10 

0,00(66 


0,20 

0,00Si3 


0,30 

0.00GOI 


0,40 

COMM 


0,50 

0,01393 


0,60 

0,01005 


0,70 

0,03720 


0,80 

0,03666 


0,00 

0,04lli 


1,00 

0,06570 


1.10 

0.06740 


1,20 

1 


O— 


1 

2 
3 
4 


0.001 
0,001 
0,002 
0,002 


0.002 
0.004 
0,006 
0,009 


0,005 
010 
0,015 
0,020 


0,009 
0,018 
0.027 
0,036 


0,014 

0,028 
0,042 
0,056 


0,020 
0,040 
0,060 
0,080 


0,027 
0,055 
0,082 
0.109 


0,036 
0,071 
0,107 
0,143 


0,045 
0,090 
0,135 
0,180 


0,056 
0,111 
0.167 
0,223 


0,067 
0,135 
0,202 
0,270 


0,080, 
0,160 
0,241 
0,321 


5 


0,003 


0,011 


0,02s 


0,045 


0,070 


0,100 


0.138 


0,178 


0,226 


0.279 


0,337 


0,401 


6 
7 
8 
9 


0,003 
0,004 
0,004 
0,005 


0,013 
0,016 
0,018 
0,020 


0,030 
0,035 
0,040 
0,045 


0,053 
0,062 
0,071 
0,080 


0,084 
0,097 
0,111 
0,125 


0.120 
0,140 
0,160 
0,180 


0,164 
0,191 
0,218 
0,246 


0,214 
0,250 
0,285 
0,321 


0.271 
0.316 
0,361 
0,406 


0,334 
0,390 
0,446 
0,501 


0,404 
0,472 
0,539 
0,607 


0.481 
0,561 
0,642 
0,722 


10 


0,006 


0,022 


0,050 


0,089 


0,139 


0,201 


0,273 


0.357 


0,451 


0,557 


0,674 


0,802 


11 
12 
13 
14 


0,006 
0,007 
0,007 
0,008 


0,025 
0,027 
0,029 
0,031 


0,055 
0,060 
0,065 
0,070 


0,098 
0,107 
0,116 
0,125 


0,153 
0,167 
0,181 
0,195 


0,221 
0,241 
0,261 
0,281 


0,300 
0,328 
0,335 
0,382 


0,392 
0,428 
0,463 
0,499 


0,496 
0.541 
0,587 
0,632 


0,613 
0,668 
0,724 
0,780 


0,741 
0,809 
0,876 
0,944 


0,882 
0,%3 
1,043 
1,123 


15 


0,008 


0,033 


0.075 


0,134 


0,209 


0,301 


0,409 


0,836 


0,677 


0,836 


1,011 


1,203 


16 
17 
18 
19 


0,009 
0,009 
0,010 
0,011 


0,036 
0,038 
0,040 
0,042 


0,080 
0,085 
0,090 
0,095 


0,143 
0,152 
0,160 
0,169 


0,223 
0,237 
0,251 
0,265 


0,321 
0,341 
0,361 
0,381 


0,437 
0,464 
0,491 
0,519 


0,570 
0,606 
0,642 
0,677 


0,722 
0,767 
0,812 
0,857 


0,891 
0,947 
1,003 
1,058 


1.078 
1,146 
1.213 
1,281 


1,28.^ 
1,364. 
1,444 
1,524; 


20 


0,011 


0,04& 


0,100 


0,178 


0,279 


0,401 


0,546 


0,713 


0,902 


1.114 


1.348 


1,604 


21 
22 
23 
24 


0,012 
0,012 
0,013 
0,013 


0,047 
0,049 
0,051 
0,053 


0,105 
0,110 
0,115 
0,120 


0,187 
0,196 
0,205 
0,214 


0,292 
0,306 
0,320 
0,334 


0,421 
0,441 
0,461 
0,481 


0,573 
0,600 
0,628 
0,655 


0.749 
0.784 
0,820 
0,856 


0,948 
0.993 
1,038 
1.083 


1,117 
1,225 
1,281 
1,337 


1,415 
1,483 
1,550 
1,618 


1,684 
1.765 
1,846 
1,925 


25 


0.014 


0,0S6 


0,125 


0,223 


0,348 


0,501 


0,682 


0,891 


1.128 


1,393 


1,685 


2.00s 



inUin 




1,30 


1.40 


1,50 


i.eo 


1.70 


1,80 


1,90 


2,00 


2.10 


2,20 


2,30 


2,40 


0- 


.^,. 


0,.». 


0.1 xm 


•■- 


o.iao» 


..«. 


•^ 


-•~" 


i),';ui. 


".l..;»-i 


,,.«. 


.,,„ 


1 
2 
3 
4 


0,094 
0,168 
0,282 
0,3TI 


0,109 
0,218 
0,328 
0,437 


0,125 
0,251 
0,376 
0,501 


0.143 
0,285 
0,428 
0,570 


0,161 
0,322 
0,483 
0,644 


0,180 
0,301 
0,541 
0,722 


0,201 
0,402 
0,603 
0.804 


0,223 
0,446 
0,66H 
0,891 


0,246 
0,491 
0,737 
0,983 


n,27û 

0,539 
0,809 
1,079 


0,295 
0-589 
0,881 
1,179 


0,:i2i 

0,G1-.' 
0,0)13 


5 


0,*71 


g,B4l 


0.ÏÎ7 


0,713 


o.8a& 


0,»0J 


1,005 


1,114 


I.SÎB 


1,348 


I.4T3 


.,604 


G 
7 
B 

i ^ 


0.5C5 
0,659 
0,753 
0,847 


0.655 
0,764 
0,873 
0,983 


0,752 
0.877 
1,003 
1,128 


0,856 
0,998 
1,141 
1,283 


0.966 
1.127 

1*449 


1,083 
1,263 
1.444 
1,624 


1,207 
1,408 
1,609 
1,810 


1,337 
1,560 
1,783 
2,005 


1,474 
1,720 
1,965 
2,211 


1.618 
1.887 
3,157 

2.426 


1,767 
2.063 
2.357 
2.052 


i,i;25 
2,311 ; 
2.r-,(;7 
2,8«N 


10 


0,UI 


i.on 


I,1S3 


l,«t 


I.tl0 


i,ao4 


1,011 


1.118 


1,45; 


7,696 


1,947 


3.109 


11 
lî 
13 
U 


1,036 
1,130 
1,224 
1,318 


1,201 
1,310 
1,419 
1.529 


1,379 
1,504 
1.629 
1,755 


1,569 
1.711 
1,85) 
1,996 


1,770 
1,932 
■2.093 
2.254 


1,985 
2.166 
2,340 
2,527 


2,212 
2,413 
2,014 
2,815 


2,451 
2.674 
2,887 
3,119 


2,702 
2,948 
3,194 
3,439 


2,%0 
3,23.1 

3.,y)5 
3,775 


3,241 

3,536 
3,831 
4,125 


3,5'i:. 

3,K,>I) 

4,171 
1,V.iJ 


16 


1.411 


I.UB 


l,S8ll 


1.139 


Î,4I6 


1,707 


3.010 


3,M1 


3,egS 


4.044 


4.410 


4.913 


16 
17 
18 
19 


1,506 

1,600 
1,604 
1,789 


1,747 
1,856 
1.9C5 
2,074 


2,005 
2,131 
2,256 
2,381 


2.282 
2,424 
2,567 
2,709 


3,576 
2,737 
2,898 
3,059 


3',068 
3,249 
3,429 


3,217 
3,419 
3,ti2n 
3,821 


3,565 
3.788 
4,011 
4,234 


3,<i;iO 
4,176 
4,422 

4.667 


1,311 
4,583 
4,853 
5,123 


4-715 
5,009 
5,304 
5,599 


5,4551 
5,775 
6,096 


20 


\,Wi 


1,IS4 


2.507 


1,851 


3.210 


3.EI0 


4.0IÎ 


4,450 


4.913 


5.391 


5,894 


0,417 


21 

n 

23 
21 


1,977 
3,071 

2,165 
2,259 


2,293 
2.402 

2,511 
2,620 


2,632 

2,757 

2,sa3 

3,008 


2,995 
3,137 
3,280 
3.422 


3,381 
3,542 
3.703 
3,864 


3,790 
3,971 
4,151 

4,332 


4,223 
4,424 
4,625 
4,820 


4,679 
1,902 
5.125 
5,34S 


5,159 

5,401 
5.050 
5.H% 


5.66! 
5,931 
6,301 
6,47, 


6,188 
6,483 
6.778 
7,072 


6,738 
7.059 
7,380 
7,701 


25 


1.3U 


2,7ÎD 


Î.I33 


3.5€S 


4,015 


4,611 


S,D27 


5.570 


S.I4I 


6,740 


7,367 


8,011 



1 


drconiénniMS à l-iS» | 


a,5o 


2,60 


2,70 


2.80 


290 


3,00 


3,10 


3,ao 


3.30 3,40 


3.50 


= 


.^■. 


..^^ 


,...^« 


M.»7. 


o.,«,, 


.,.,.« 


«^■^ 


,..:,:.■,. 


O.iuunl 


«.Hast 


«.«.r 


1 

2 
3 
4 


0,:ii8 
0,ii'.« 

l.ni 
1..UI3 


0,37- 
0,753 
1,130 
1,5(k 


0,406 
0,812 
1,21B 
1,62 


0.43- 
0,873 
1.310 
1.717 


0.468 
0.937 
1,105 
1,871 


0,501 
1,003 
1,501 
2,005 


0,535 
1,071 
1,600 
3,111 


0,570 
1,111 
1,711 
2,282 


0,607 
1.213 
1,820 
2.4>( 


0,6*i 
1,288 
1,933 
2,576 


0.118; 

1.36; 
2.01'; 

2,730 


S 


i,H 


1,883 


1,030 


:,iu 


î,î*5 


!,507 


I,E77 


I.8H 


3.033 


3,110 


3.11 


6 

1 
8 
9 


2.0M9 
2,137 
2,7« 

3.m 


2,259 

2,636 
,1,012 
3,38il 


2,437 
3,843 

3,249 
3.655 


3,630 
3,057 
3,491 
3,930 


3,811 

3,Î79 
3.718 
4.311 


3,008 
3,509 
4,011 
4.512 


3,213 
3,717 

4.283 
1,818 


3,432 
3,993 
4.563 
5.161 


3,610 
4,216 
1.8:)3 
5,161 


3,864 
4,508 
5,152 
5,795 


4,091 

1.77; 
6,15; 

6,111 


10 


3.1B1 


3,m 


*,06 


4,3S; 


*,SB5 


b,OI3 


S 353 


5,704 


G,U6 


(,«39 


G,S1< 


11 
lî 
13 
14 


3,n:iU 
4,17» 
4,.V.'6 
4,874 


4.I4Î 
4,519 
1,895 
5,272 


4,467 
4,873 
5,279 
5,686 


4,801 
5,311 
5.078 
6,114 


5,153 
5.633 
6,090 
6,559 


5.515 
6.016 
6,517 
7,019 


5,888 
6,434 
6,969 
7,494 


6,375 
6,845 
7.415 
7,986 


6.673 
7,279 
7,886 
8,493 


7,063 
7,727 
8,371 
9,015 


7,50» 
8.IS 
8,871 
9,i5;i 


IB 


h,m 


i.m 


(.091 


t,UI 


7,0IT 


7,SÏ0 


a,DJD 


8,SU 


9,099 


9,«9 


I0,13( 


16 

n 

18 

19 


5,570 
5,919 
6,267 
6,615 


6,025 
6,402 
6,779 
7,155 


6,497 
C,y(l3 
7,310 
7,716 


6,988 
7,421 
7,8fil 
8.298 


7,4% 
7.9G1 
8,433 
8,901 


8,021 
8,523 
9,021 
9,525 


8,565 
9.100 
9,636 
10,171 


9,127 

9,697 
10,267 
10,868 


9.706 
10.313 
10.919 
11,526 


10.303 
10,947 
11,591 
12,235 


10,918 
ll.WK 

i2,;n,[ 
i2,9t;:H 


20 


e.Hs 


7,SÎI 


B,lîî 


8.Ï34 


1,369 


10,027 


I0.7M 


ll,US 


H,I32 


11,879 


I3.(ii 


21 


7,311 

7,659 
8.007 
8,356 


7,908 
8,284 
8,661 
9,037 


8,538 
8.931 
9,340 
9,746 


9.171 

9,608 
10,015 
10,181 


9.838 
10.306 
10.775 
11,243 


10,528 
11.029 
11,531 
12,032 


11.242 
11,777 

12,312 
12,818 


11,979 
12.549 

13,119 
13,690 


12,739 
13,346 
13,952 

14,559 


13,523 
14,167 
14,811 
16,455 


M, 331 
15,0i; 
1S,69Ô 
16,1:7 


35 


a.7M 


S.*l* 


10. IW 


10,918 


11.711 


li,S3} 


13,383 


i«,no 


ts.ie 


11.0(9 


IT,OS° 



TARIF IV 



donnant le volume en mètres cubes grume 

des 



pour des hauteurs de 1 à 25 mètres en fonction des : 

DIAMÈTRES mesurés à l^^SS du sol, de 5 en 
5 centimètres depuis 0™05 jusqu'à i™00pour 
le coefficient de forme 0.70 (70 Vo). 



On peut cuber à Taide de ce tarif les chênes, hêtres, pins, 
crûs en futaie, à fûts élancés. 

Soit à cuber un chêne de 0"55 de diamètre à hauteur 
d*homme (1*33) et de 14 mètres de fût. On cherchera dans la 
ligne horizontale de tête le chiffre 0°>55 et on descendra verti- 
calement jusqu'à hauteur du nombre 14 de la colonne des hau- 
teurs. A l'intersection, on trouve le volume cherché : 2"'328. 
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HanUnn 

1 
2 
3 
4 


Diamètres à lm33e 1 


0,05 

0.001 
0,003 
0,004 
0,005 


0,10 

0,005 
0011 
0,016 
0,022 


0,15 

0,012 
025 
0,037 
0,049 


0,20 

0,022 
0,044 
0.066 
0,088 


0,25 

0,034 
0,069 
0,103 
0,137 


0,30 


0,35 

0,067 
0,135 
0,202 
0,269 


0,40 

0,088 
0,176 
0,264 
0,352 


0,45 

0,111 
0,223 
0,334 
0,445 


0.50 


0,049 
0,099 
0,148 
0,198 


0,137 
0,275 
0,412 
0.550 


5 


0.007 


0,027 


0,062 


0,110 


0.172 


0,247 


0,337 


0,440 


0,SS7 


0,687 


6 
7 
8 
9 


0,008 
0,010 
0,011 
0,012 


0,033 
0,038 
0.044 
0,049 


0,074 
0,087 
0,099 
0,111 


0,132 
0,154 
0,176 
0,198 


0,206 
0,241 
0,275 
0,309 


0.297 
0,346 
0,396 
0,445 


0,404 
0,471 
0,539 
0,606 


0,528 
0,616 
0.704 
0,792 


668 
0,779 
0,891 
1,002 


0,825 
0,962 
1,100 
1,237 


10 


0,014 


0,05S 


0,124 


0,220 


0,344 


0,495 


0,673 


0,880 


1,113 


1.374 


11 
12 
13 
14 


0,015 
0,016 
0,018 
0,019 


0,000 
0,066 
0,071 
0,077 


0,136 
0,148 
0,161 
0,173 


0,242 
0,264 
0,286 
0,308 


0,378 
0,412 
0,447 
0,481 


0,544 
0,594 
0,643 
0,693 


0,741 
0,808 
0,876 
0,943 


0,968 
1,056 
1,144 
1,232 


1,225 
1,336 
1,447 
1,559 


1.512 
1,649 
1,787 
1.924 


15 


0,021 


0,082 


0,186 


0,330 


0,SIS 


0,742 


1,010 


1,319 


1,670 


2,062 


16 
17 
18 
19 


0,022 
0,023 
0,025 
0,026 


0,088 
0,093 
0,099 
0,104 


0,198 
0,210 
0,223 
0,235 


0,352 
0,374 
0,396 
0,418 


0,550 
0,584 
0,619 
0,653 


0,792 
0.841 
0,891 
0,940 


1,078 
1,145 
1,212 
1.280 


1,407 
1,495 
1,583 
1.671 


1,781 
1,893 
2,C04 
2,115 


2,199 
2,337 
2,474 
2.611 


20 


0,027 


0,110 


0,247 


0,440 


0,687 


0,990 


1,347 


1,769 


2,227 


2.749 


21 
22 
23 
24 


0,029 
0,030 
0,032 
0,033 


0.115 
0,121 
0,126 
0,132 


0,260 
0,272 
0,285 
0,297 


0,462 
0,484 
0,506 
0,528 


0,722 
0,756 
0,790 
0,825 


1,030 
t,089 
1,138 
1,188 


1,414 
1,482 
1,549 
1,016 


1,847 
1.935 
2,023 
2,111 


2,338 
2,449 
2,561 
2,672 


2,886 
3,024 
3,161 
3.299 


25 


0.034 


0,137 


0,309 


0,SSO 


0,8S9 


1,237 


1,684 


2,199 


2,783 


3,436 
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Diamètres à l»33e 



lacuin 



1 
2 
3 
4 



6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 

15 

16 
17 
18 
19 

20 

21 
22 
23 
24 

25 



0,55 



0,166 
0,333 
0,499 
0,665 

0,S32 

0,998 
1,164 
1,330 
1,497 

l,S63 

1,829 
1,996 
2,162 
2,328 

2,49S 

2,661 
2.827 
2.994 
3,160 

3.»6 

3,492 
3,659 
3,825 
3,991 

4,158 



0,00 



0,198 
0,396 
0,594 
0,792 

0,990 

1,188 
1,385 
1,583 
1,781 

1,979 

2.177 
2.375 
2,573 

2,771 

2.969 

3,167 
3.365 
3,563 
3,760 

3.958 

4,156 
4.354 
4,552 
4.750 

4,948 



0.05 



0,232 
0,465 
0,697 
0,929 

1,161 

1,394 
1,626 
1,858 
2,091 

2,323 

2,555 
2,787 
3.020 
3.252 

3,484 

3,717 
3,949 
4,181 
4,413 

4,646 

4,878 
5,110 
5,342 
5,575 

5,807 



0,70 



0,262 
0,539 
0,808 
1,078 

1.347 

1,616 
1,886 
2,155 
2,425 

2,694 

2,963 
3.233 
3,502 
3,771 

4,041 

4,310 
4,580 
4,840 
5,118 

5,388 

5,657 
5,927 
6,196 
6,465 

6.735 



0,75 


0,80 

0,352 
0,704 
1,056 
1,407 


0,85 

0,397 
0,794 
1,192 
1,589 


0,90 


0,05 


1,00 


0,309 
0,619 
0,928 
1,237 


0,445 
0,891 
1,336 
1,781 


0,496 
0,992 
1,489 
1.985 


0,550 
1,100 
1,649 
2,199 


1,546 


1,759 


1,986 


2,227 


2,481 


2,749 


1,856 
2,165 
2,474 
2,783 


2,111 
2,463 
2,815 
3,167 


2,383 
2,781 
3,178 
3,573 


2,672 
3,117 
3,568 
4,008 


2,977 
3,473 
3,969 
4,466 


3,299 
3.848 
4,398 
4,948 


3,093 


3,519 


3,972 


4,453 


4.962 


5,498 


3,402 
3,711 
4,020 
4,330 


3,870 
4,211 
4,574 
4,926 


4,369 
4,767 
5,164 
5,561 


4,899 
5.344 
5,789 
6,234 


5,458 
5,954 
6,450 
6,946 


6.048 
6.597 
7.147 
7,697 


4,639 


5,278 


5,958 


6.680 


7.443 


8,247 


4,948 
5,257 
5,567 
5,876 


5,630 
5,982 
6,333 
6,685 


6,355 
6,753 
7,150 
7,547 


7,125 
7,570 
8,016 
8,461 


7,939 
8,435 
8,931 
9,427 


8,796 

9,346 

9,896 

10,446 


6,185 


7,037 


7,994 


8,906 


9,924 


10,996 


6,494 
6,804 
7,113 
7,422 


7,389 
7,741 
8,093 
8,445 


8,342 
8,739 
9,136 
9,533 


9,352 

9,797 

10,242 

10.688 


10,420 
10,916 
11.412 
11,908 


11.545 
12.095 
12,645 
13,195 


7,731 


8.796 


9,930 

4 


11,133 


12,404 


13.744 



TARIFS V C&: VI 

donnant le volume en mètres cubes grume 

des 

BOIS stJR i»ie:d 

pour des hantears de 3 à 16 mètres (urif Vj et 
de 2 à lé"* (tarif VI) en fonction des : 

DIAMÈTRES mesurés à i™33 du sol de 5 en 5 cen- 
timètres depuis 0"10 jusqu'à 1°*00, 
pour le coefficient de forme... 0,75 (75 ®/o) — tarif V — 
et pour le coefficient de forme 0,85 (85 «/o) — tarif VI — 



Nota. — Le Tarif Y est fénénlement ipplietble i U plupirt des réserves 
de taillis aux ezploitalioas de 90 k 40 ans, et le Tarif YI aaz réserves des 
taillis aux exploitations de IS à 80 ans, mais nous répétons qu'il sera toi^onrs 
préférable, si l'on veut des résultats aussi exacts que possible dans les cubages 
an lieu d'employer dans tous les taillis indistinctement ces tarifs, de s'assurer 
au préalable du eoefflcient de forme applicable aux arbres d'une forât déter- 
miné et d'utiliser ensuite les données du Tarif II (Yoir les explications 
pages 14 k 19 et 50). 

Soit à cuber à l'aide du Tarif Y un chêne de 0- 35 de diamètre à hauteur 
d'homme (l« &)} et de 9 mètres de fdt ; on cherchera dans la ligne verticale de 
gaucbe le chiffre 0> 35 et on suivra la ligne horizontale passant ï ce chiffre 
jusqu'h la rencontre de la colonne verticale 9. A l'intersection on trouve le 
volume cberehé : 0*3 649. 



— 76 — 



> 



PC 

H 



" "S 3 

^ c :a • 

— CO 4-> 

o o •<» 

> o cro t- 

wï t- rt — • 



»- U3 



(30 



*" « « S 

« c 2 ''^ 

c^ u eo 

S 0) C 0) 

o — « — 

0* 



10 



10 



0) 

a 

o 

o 
'd 

a 

"3 
S 

O 

I 

• 

M 

M 

« 

P 

H4 
O 

n 



2 






«O 

u 
•o» 

B 

B 



D 

8 



ce 

I— t 

o 

» 
D 

H 
< 



ee 



M 



M 



B 

eo 



I? 8 

S "^ 5S 

S ./^ Xi 

5 ^ 



SS^S gSS399 SS8S ^r^SS SS8 

©'d'cTo* oo"o'o" o'o'o'o" o"©'©'©" o©- 



!^*4r-e 9996S S:sSS2S ®2ï2SS ilSSS 

â««(-K s»9S fiâSS SSSJK âSs 

O<Me0n x*«ioab raao«8c6 <0 m © x, O «v^.. 

o"©'©'© ©'-*'-**•*' «"«'««o Viow'ïO t-'sDC» 



i§s ^iSi lësg iiii ësA 

o*©'©' eî^w^^ «««"«o •♦'♦»« i-i-'« 



©©©© 



eçpo»o gj©»© aissi^ sîssss sss: 
S 9$ » r- © eo «0, o,** 85 ^^ **: *! *. *-**. *t. 
o'©"©*©' O'^^'^ «"«««T "♦•«'leio' «Tt-* ao 



s •* S 
©'©"©'©" o""©**"-^" •"'«"««« w*^» cTo'r-' 



{:««P 



©G 



M «4-4Mci5 M©© 

ao ©cor- M r-m© 



siiS iisS ^§Si liS§ l^il 

©©©© ©©«««^ «4 « M m eoee<«30 uses»- 



$1 

«< 94 






ISS r^sçs ss| 

cor- «4©«49 •< oc •« 



o© © © ©©«4*^ «4«i4S<oi coeO'41^ 



MICO 



©ço©QO SS9S <^2!r:@ 9^S 

îfiwss Sîîaw* tr»»!» Szïn: 

©w^mm Kt-©w* •<'r-*"'* ooeot* 

•>«*** ^»»#- r»»» A»» 

©©©© ©©©«^ ««v^Mm WCQCO 



-*©o 
r- •* 2 



3©a<«< r>©aQ>« ig 
o*4Mco <4<©Q0O eo 
©©©© ©©©-^ ^ 



§3 SSS§ S^s 
m aoeSeoao Wfào 

«4 M m «Ceo co <« •« » 



SSSg $P3IS ?5|SS §g| 

© «4 «4 M ^mr^Oi *«'<'©© coco© 

»»»# »*^Bh *•»•■» • ^ _ _^ 



OO©© ©©©© «4 «4 «K 



91 91 CO eo 



i-eo 9« 

— « — 

00 04 t~ 

^ ^ ^ 



«roMOQ ««iSQËî '^ïrîlS S®fi& SiSSS 

©SSS eoSSo» ©«■*!' oeoee© *r- — 

»^^«» #*••••«» ^^^•^ **^ ^ ^ _^ -r 

©OO© ©©o© «4«4«i4v4 w M 9t M ee eo ^ 



Si::» 

«- » » «k 
©OO© 



êo <^ 
©'© © © 






«NCO 



IS 



^ ^ m- m 



89 co 

M'eôeo 



0©«:4! 
© O v4 «^ 



© © f A 
94^<«ao 



iil 



o©o© ©©o© 



■t ^ ^ w* 



# V » r 

«i^ «4 «N m 



05;d© 

• • • - 
©^ ^^ 9^ 



il 

©' ©"© ©' 



t- 91© r-r* 

"♦ "î 3<5 »" t 
-* 9» «eo^ 

— ^ ■ • ^ ^ 

O©©© 



• eO' 

«M ' 



9* 

«4 eo 



S 



©©©© v4 «4 »4 «4 



«<9«9« 



«©•H© ç^t^fooç 9<M;©rr 



SSB=^ i2;;s§ îA®ï^. 

o'o' ©'cT o' ©*©'©" o o © © 



©eo t- eo© © 

©«« 9« ••« t^ 

# «k ^ «» • •. -* 

O © «H w4 w* ^m m^ 



SSSIS gSS$$ SS8S ^?3SS gS8 

oooo oooo oooo oooo oo^ 



— 77 



> 

H 

PC 
< 



CD O ^ 

«« (D O g 

♦3 ^ "5 

«^ o P «^ 
.3 o « O 

> 



•3 o 



© ''3 ® 

u a> 9) t< 

0) '^ © s 

co ^- o 

*£ s « « 

00 * C -2 

p Qj ® 'ed 

M ^^ Q rf_) 

U ^ ® CO 

g O C O 
OU 



10 
00 



kO 
00 



a 
a 

o 

d 
o 

s 

o 

o 

o 



H 
S 

P 

M 

O 




O) 



H 

c: 



û 

c/} 

o 



D 



eo 



« 



ao 



o 



»3 



eo 






eu ^ 

s 3 " 



SSSS U^,%9^ S.S.SS. ^.RSS SS8 

oo'o'o ooo'o oooo oooo oo^ 






SS?o5 :t-*2« J22Î2S! i« 

cTo o' o' o^wi^ ofofeôeô "« « « ccT r-' « o" 



sçs ooSSK '^'S'^s? sssi;: gas 

^coM t-o,ô5r-^ l^**.® *T.*.''^*1 ®.*»®, 
oooo' o'»^w*"*^ ofweoeo i«««aft« r- 1- « 



«^o ^sssa afisfial SS?? s§5 

^w*nn r-^©^«« *^_*,**v ^f". .'^ TLl®- 
oo'o'o' oo"*^"**' «f»r«eo' W «* w « o t^ X 



S$o ^S^S OflS 



^Sân cpot^op §94^0 SScoOo S2JQ 
SSS5 ©Ri-'-* ««O'^ »*-r-c5 oscort 

O O o o oo«^«^ «4(M94co eo^-^v: »or- 



gs«5: sssis S si g s.î2Ri §g| 

odtoo oo'**'** — « «M (N eoeo-** « » O 



^ <N m M r« cS 9« 



oooo 



O'oo"— ~ •-'»«'■««" afeoeô^ 



•« wo 



cToo*©* oo'o*^*" •r^wTw^af meôneo •♦*jft 



oooo oooo •-•*-< ^ 



o — o 



i^«5^S5^êo_ r-_^ "W 8. 
•ïf ^^ «ïTeo" PO •*' •«' 



oooo •«•^w-— .i4^<H^ 

iiijS S§Sx 8;;5i 

•.9^» •*••* »^».^ 

oooo oooo »- »- ^ •* 



ep « à? © ^ -M O 
O (W^ift X «M O^O^ 



m ic ^ o o o •« O acOlfO 
«two gOQir 2Î222 

o o'o*^o' 0*^0 o^cT o •<'*<•* •«^«©^«M «leceo 



xQ m 4 eo «^i 

Sn ^ O •; « 
•^•* r- ow 



S 



55 9^1^? iis^ Sg^S ^2' 
^S^:s o5.»^«5ïÇ ®»8it «^.''i*'.^ •^'•-'='. 
^cTcTo" cTcToo ooo** ,M*<»ii»^ mm m 



or- 



o.oo^-^. 
o'oo'o' 



o >C O' 

36 -- *« 

^ 'Tl ec 



-**"^50 — r- (M r- îj* 



> OOOO oooo O"^**** «^*<<N 



PO O « 03 
— PC Kî X 

oooo 
oooo 



Q^"*o •♦"*"^'* -^-^jci; 2!SS 

22;îsî i55s êr^rê, sSâ 



oooo oooo 



oooo ^ -«-4 



2 «« M 9i eo oô 9 $ lo M s co r-^r-^x x cS^â O 
cTo'o'o* oo'o'o" o"oo*o' o'o'o o o o *« 



TARIF VII 

donnant le volume en mètres cubes grume 

des 

BOIS ABAXXU8 

ponr des longueurs de à 25 mètres en fonction des : 

CIRCONFÉRENCES mesurées au milieu de la 
longueur de l'arbre, de 10 en 10 centimètres 
depuis 0^10 jusqu^à 3™40. Les longueurs 
varient de deux en deux décimètres. 



1** BzBMPLB. — Soit à cuber une bille ayant au milieu 2* 10 
de tour et IS^SO de longueur. 

On cherche dans le tableau qui porte en tôte G = 2" 10 
le nombre 13 de la 1*' colonne de gauche ; on suit hori- 
zontalement jusqu'à la colonne ,5 et à Tintersection des 
2 lignes se trouve le volume cherché : 4**739. 

2* Exemple. — Soit à cuber un billon de 1* 70 de tour au mi- 
lieu et de 0"" 80 de largeur ; on suit dans le tableau qui 
porte en tète G = 1"'70 la ligne jusqu'à ce qu'on ren- 
contre la colonne 18 ; à l'intersection des 2 lignes se 
trouve le résultat cherché : 0"* 184. 

3* RxBMPLE. — Si en récapitulant dans une coupe balivée tous 
les bois à exploiter ayant la même circonférence, on to- 
talise toutes les hauteurs de cette catégorie, il est pos- 
sible à l'aide de ce tarif, comme on l'a expliqué page 2, 
de cuber d'un seul coup tous ces arbres. 

Supposons que dans la catégorie de 1"90 de tour 
les hauteurs cumulées atteignent 238 mètres ; on cher- 
che dans le tableau qui porte en tôte G = l"" 90 le 
nombre 23 de la U^ colonne de gauche ; on suit hori- 
zontalement jusqu'à la colonne 8 et à l'intersection des 
deux lignes se trouve le nombre 6.831. Gomme la lon- 
gueur est ici 238 et non 23, 8 le volume est 68, 31 et non 
6.831 . 

Si pour des expériences spéciales on veut une exac- 
titude plus grande, on a eu soin en tôte de chaque ta- 
bleau de porter avec un nombre de décimales variant 
de 6 à 8 le volume au mètre courant de longueur sous 
la rubrique S = 
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G = cireonlèrence au milieu 



• 

«s 

c 

2 


C = 0»1(K s = 0.000(78677 


■ 

te 

c 

2 


C — 0"B2fK s — cositofi 


,0 1 ,t 1 .♦ ( .5 1 ,6 1 .8 


.0 ,t .♦ ( .5 ( .6 1 .8 




1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 
8 
9 

10 

11 

12 

;13 

14 

:i5 

no 

■17 
18 
19 

20 
'21 

;g 


0,0000 
0,0006 
0,0016 
0.0024 
0,0032 

0,0040 
0.0048 
0.0&5(> 
0,00<»4 
0,0072 

0,0080 
0.0088 
O.OOÎW 
0,0103 
0,0111 

0,0119 
0,0127 
0.01.^5 
0.0143 
0,0151 

0.0159 
0,0Hi7 
0.0175 
0,0183 
0.0191 
O.OIÎW 


o,uuus 

0,0010 
0,0018 
0,0025 
0,0033 

0,0041 
0,0049 
0,0077 
0,001» 
0,0073 

0,0061 
0,00W) 
0,0097 
0,0106 
0,0113 

0,0121 
0.0129 
0,0137 
0,0145 
0.01.53 

0,0161 
0.0109 
0.0177 
0,0185 
0,0193 
0,0201 


0,0003 
0,0011 
0,0019 
0.0027 
0,0035 

0,0043 
0,0051 
0.0059 
0,0067 
0,0075 

0,0083 
0.0091 
0,0099 
0.0107 
0,0114 

0,0122 
0,0130 
0.0138 
0.0146 
0.01.54 

0,01 G2 
0.0170 
0.0178 
0,0180 
0,0194 
0,0202 


0,0004 
0,0012 
0,0020 
0,0028 
0,0036 

0.0044 
0.0062 
O.OOGO 
0,0068 
0,0076 

0,0064 
0.0091 
0,0099 
0,0107 
0.0115 

0,0123 
0,0131 
0,0139 
0,0147 
0,01 .V5 

0,0163 
0.0171 
0,0179 
0,0187 
0,0195 

o.02o:j 


0,0005 
0,0013 
0,0021 
0.0029 
0,0037 

0,0045 
0.0052 
0,0060 
0,0068 
0.0076 

0,0084 
0,0092 
0,0100 
0.0106 
0.0116 

0,0124 
0,0132 
0,0140 
0,0148 
0,0156 

0.0164 
0,0172 
0,0180 
0,0188 
0.0191) 
0,0204 


0,0006 
0.0014 
0.0022 
0.0030 
0.0038 

0.0046 
0.0054 
0,0062 
0.0070 
0,0078 

0.0066 
0,0094 
0.0102 
0,0110 
0.0118 

0.0126 
0,0134 
0,0142 
0,01.50 
0.01,57 

0.0165 
0.0173 
0.0181 
0,0189 
0,0197 
0,0203 




1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 


0,0000 
0,0032 
0,0064 
0.0095 
0,0127 

0,0159 
0,0191 
0,0223 
0,0£H 
0.0286 

0,0318 
0,0350 
0,0382 
0,0413 
0,0445 

0,0477 
0,0506 
0.(»41 
0.0572 
0.0604 

0.0636 
0.0668 
0.0700 
0,0731 
0,0763 
0,0795 


0,0006 
0.0038 
0,0070 
0.0102 
0,0134 

0,0165 
0,0197 
0,0229 
0,0261 
0,0293 

0,0324 
0,0356 
0,0388 
0.0420 
0,0452 

0,0483 
0,0515 
0,0547 
0.(B79 
0.0611 

0.0642 
0.0674 
0,0706 
0.0738 
0,0770 
0.0801 


0.0012 
0,0045 
0.0076 
0.0108 
0,0140 

0,0172 
0,0104 
0.0235 
0,0267 
0,0299 

0,0331 
0.0363 
0,0394 
0,0426 
0,0458 

0.0480 
0,0522 
0.0553 
0,0585 
0,0617 

0,0649 
0,0681 
0.0712 
0,07U 
0,0776 
0,0808 


0,0016 
0,0048 
0,0080 
0.01 11 
0,0143 

0,0175 
0,0«U7 
0,0239 
0,0270 
0,0302 

0,0334 
0.0366 
0,0396 
0,0429 
0.0461 

0,0493 
0.0625 
0,0557 
0,0588 
0,0620 

0,0652 
0,0684 
0,0716 
0,0747 
0,0779 
0,0811 


0,0019 
0,0051 
0.0063 
0.0114 
0.0146 

0,0178 
0.0210 
0,0242 
0,0273 
0,0305 

0,0337 
0,0369 
0,0401 
0,0432 
0,0464 

0.0496 
0,0528 
0,0.560 
0,0591 
0.0623 

0.0655 
0,0687 
0.0719 
0,0751 
0,0782 
0,0814 


0,00j 
0,005 
0.008 
0.012 
O.Ol.î 

0,018 
0.02U 
0.02» 
0,02« 
0,031: 

0.034;] 

o.ori 

0,0101 
0,U43ii 
0,0471 

o.owa 

0.05.34 

o,a5tit) 

0,05!»> 
0.0IÎ30 

0,0661 

O.OTi'. 
0.0757 
0.07W> 
0.0821) 


o 


G — Of^SO*- S = o.ouTHiiy? 


(X 

C 

o 


C = O^AÙ^ s = o.wiiTnas 


,0 1 ,2 ,4 1 ,5 1 ,6 .8 


.0 1 .2 ,♦ 1 ,5 1 ,6 


.8 




1 
2 
3 

4 

5 

' (i 
7 
8 

i" 

:lï 

12 

15 

1<> 

17 

'18 

.19 

20 
.21 
■22 

23 

,24 
2.5 


0,0000 
0,0072 
0.01 « 
0.0215 
0,02H() 

o,o:vi8 

0.01.30 

o,o:>oi 

0,0.573 
0.0(>ii 

0.07 KJ 
0,0788 
0.OH.V» 
0.0931 
0,1002 

0,1071 
0,114<i 
0,1217 
0,128!) 
0,i:i<iO 

O.U32 
0.1504 
0,1.575 
0,1047 
0,1718 
0,1790 


0,0014 
0,008() 
0,01.58 
0,0229 
0,0301 

0,0372 
0.0444 
0,a5H» 
0,a587 
0,0059 

0,0730 
0,0802 
0.0874 
0,0945 
0.1010 

0.1088 
0.1 1»» 
0,1232 
0,1303 
0,1375 

0,1 44<) 
0,1518 
0,1. 5ÎK) 
O.lUil 
0,1 7:w 
0,1804 


0,0029 
0,0100 
0,0172 
0.0243 
0,0315 

0,a387 
0.0458 
0,a5,3O 
O.WiOl 
0,0(i73 

0.0745 

0,08 1(> 
0,0888 
0,0î>59 
0,1031 

0,110.3 
0,1174 
0,1244) 
0,1317 
0,1 38Î) 

0.14<>1 
0,1.532 
0,1G04 
0,1675 
0,1747 
0,1819 


0,0036 
0,0107 
0.0179 
O.IMM 
0,a322 

0,0:^94 
0,0 «iô 
0,0.537 

O.WWO 

0.0752 
0,0823 
0.08!r> 
0.0ÎXi7 
0,10.38 

0,1110 
0.1181 

0.1253 

o,i3r> 

0,1. 39<) 

0,1.5.39 
O.lGll 
0,U>83 
0,1 7.54 
0,182<) 


0.0043 
0,0115 
0,0186 
0,0258 
0,0329 

0.0401 
0,0473 
0,0544 
0,Wil6 
0,0687 

0,07.5!» 
0,08.31 
0,0iK>2 

o.wni 

0,1045 

0.1117 
0.1 1«» 
0,l2t)0 

o.i:W2 

0,1403 

0,1475 
0,1547 
0.1618 
0,1690 
0.1761 
0,18:J3 


o,oa57 

0,01 2ÎI 
0.0200 
0.0272 
0,0344 

0.0415 

0,0487 
0,U5.-i8 

o.wao 

0,0702 

0.0773 
0,084.5 
O.WI». 
0,(«»S.S 
O.UMiO 

0,1131 
0,1 2a3 
0,1274 
0.134<i 
0,1418 

0,148î> 
0.1561 
0,16.32 
0.1704 
0,1776 
0,1847 



1 

2 
3 
4 

5 
6 

•• 
i 

8 
!» 

10 
II 
12 
13 
14 

15 
Ui 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 


0.0000 
0,0127 
0,0254 
0,0381 
0.0508 

0,0635 
0.0762 
0,0889 
0,1016 
0,1143 

0,1270 
0,1397 
0,1,524 
O.Hwl 
0,1778 

0,1905 
0,20.32 
0,21.59 
0.228li 
0,2413 

0,2.540 
0,2667 
0.2794 
0.2!>21 
0,.3048 
0,3175 


0,0025 
0.01.52 
9,0279 
0,0406 
0,0533 

0,0660 
0,0787 
0,0914 
0.1041 
0,1168 

0,1295 
0,1422 
0.1.549 
0,1676 
0,1803 

0,1930 
0,2057 
0,2184 
0,2.311 
0,2438 

0.2.565 
0,2692 
0,2819 
0,294<> 
0,3073 
0,320t) 


0,0051 
0.0178 
0.0305 
0,0432 
0,0559 

0.0686 
0,0813 
0,0940 
0.1067 
0,1194 

0,1321 
0,1448 
0,1.575 
0.1702 
0,1 82Î» 

0,195(> 
0.2083 
0.2210 
0,2;W7 
0,24C»4 

0,2591 
0,2718 
0.2845 
0.2972 
0,309!» 
0,322(> 


0,0064 
0,0191 
0,0318 
0,0445 
0,0572 

0.0699 
0,0826 
0.0953 
0,1080 
0.1207 

0,1334 
0,1461 
0,1588 
0,1714 
0,1842 

0,1969 
0,2096 
0,2223 
0,2350 
0,2477 

0,2604 
0,2731 
0,2858 
0,2985 
0,3112 
0,3239 


0,0076 
0,0203 
0,0330 
0.0457 
0,0584 

0.0711 
0,0838 
0,0965 
0,1092 
0,1219 

0.1346 
0,1473 
0,1600 
0,1727 
0,1854 

0,1981 
0,2108 
0,2235 
0,2362 
0,2489 

0,2616 
0,2743 
0,2870 
0,2997 
0,3124 
0,3251 


O.OlOi 
0,02«» 
0,O.Y»«i 
0,04K1 
O.WÎIU 

0,0737 
0.0S<>* 
0,0991 
O.lllM 
0,lii'> 

o.i;ri, 

0,14!W 

o,i7y| 

O.I(«) 

0,*)07 

0.il3i' 

0.2*11 

O.ilW 

0.iM*> 

0,2M3 
0,27«2i 

0,2K9»>, 

o,;tt«.i 

0,3IV' 

o,.ir7 
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C = circonférence au milieu 


• 

1 c 

o 


c = 


0m50<: S - 0,010t»43t{ 


• 


G = 


0na60« S = n,03i»478 


.0 


.i ,♦ 1 .'J 1 .6 ,8 


.0 


.4 .♦ 1 .» 1 ,6 1 .8 





0,000 


0,004 


0,008 


0,010 


0,012 


0,016 





0.000 


0,006 


0,011 


0.014 


0,017 


0,033 


i 


0,090 


0,024 


0,028 


0,030 


0,032 


0,036 


1 


0,029 


0,034 


0.040 


0.043 


0,046 


0.051 


i 


0.040 


0,044 


0.048 


0,050 


0,052 


0,056 


2 


0.057 


0,063 


0.060 


0,072 


0,074 


0,080 


3 


0.060 


0,064 


0.068 


0,070 


0,072 


0,076 


3 


0,066 


0,092 


0,097 


0,100 


0,103 


0.109 


4 


0.080 


0.084 


0.068 


0,090 


0,092 


0,006 


4 


0,114 


0,120 


0,126 


0,120 


0,132 


0,137 


5 


o.too 


0,103 


0,107 


0,109 


0.111 


0,115 


5 


0,143 


0,149 


0,154 


0,157 


0,160 


0,166 


6 


0.119 


0.123 


0.127 


0.120 


0.131 


0,135 


6 


0,172 


0,177 


0.183 


0,186 


0,189 


0,194 


7 


0,139 


0,143 


0,147 


0,140 


0.151 


0,155 


7 


0,200 


0,206 


0,212 


0,215 


0,217 


0,223 


8 


O.ISO 


0,163 


0.167 


0,160 


0.171 


0,175 


8 


0,229 


0,235 


0,240 


0.243 


0,246 


0.252 


9 


0.179 


0.183 


0,187 


0.180 


0,101 


0,195 


9 


0,257 


0,263 


0,260 


0,272 


0.275 


0,280 


10 


0.199 


0,203 


0,207 


0.209 


0,211 


0.215 


10 


0,286 


0,292 


0,297 


0,300 


0,303 


0,309 


'il 


0,il9 


0.224 


0,227 


0.220 


0,231 


0,235 


11 


0,315 


0,320 


0,326 


0.329 


0.332 


0,337 


lli 


0,239 


0.243 


0,247 


0.249 


0,251 


0.255 


12 


0,343 


0,340 


0,355 


0,358 


0.360 


0,366 


13 


0,250 


0,263 


0.267 


0,209 


0,271 


0,275 


13 


0,372 


0,378 


0,383 


0,386 


0.380 


0,395 


li 


0,279 


0,283 


0.287 


0,289 


0.201 


0.295 


14 
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0,816 

li41H 

1.040 

lis-w 

3,060 

3;468 
3,611 
3.810 

il 


0,04t 
0;8,17 

iliat 

l.W» 

1.™ 
i,sn 

i[vi0 
t,ssn 
».3aa 

3, .50!) 

i.m 


0il8fl 

ilaoH 

liois 
i;3«i 

iloiw 

3:3« 

Ï.5W 


o;3oo 

il 

l;to8 
i;3« 

1.5M 
1,184 
l,tB8 

3;3iifl 

3.51U 

3;fli8 
i;3M 
t;«98 

5,101 


o;3w 
o;b38 

i;34a 

i;30fl 

iin4 

1,978 

3;380 

3;704 
3,098 
4,101 

4,400 
4.610 
4,814 

sIlM 


0,163 

olaei 

0.571 

il 

liuoo 
ilwi 

1,611 

3:019 

a,iM 

aisa.-! 

4,039 
4,143 

4,447 

4;855 
3,050 

TI.163 
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G = circonférence au milieu 



• 

te 

c 
o 


c = 


lm70c 8=^0.220978* 


C 
O 


c = 


lmSO« 8 = 0,257831 


,0 


,a 


,* ( ,5 1 ,6 ,8 


.0 


.i 1 »4 1 ,5 1 ,6 


.« 1 





0,000 


0,046 


0.092 


0,115 


0.138 


0.184 





0,000 


0,052 


0,103 


0,129 


0.155 


0.2») 


1 


0,230 


0,276 


0.322 


0,345 


0.368 


0,414 


1 


0,258 


0,310 


0,361 


0,387 


0.413 


0,tëi 


i 


0.460 


0,506 


0,552 


0,575 


0.598 


0.044 


2 


0,516 


0,568 


0,619 


0,645 


0.671 


0,722 


3 


O.GOO 


0,736 


0.782 


0.805 


0.828 


0,874 


3 


0,774 


0,826 


0,877 


0,903 


0,929 


o.gw 


4 


0.920 


0,966 


1,012 


1,035 


l,a58 


1,104 


4 


1,032 


1,084 


1,135 


1,161 


1,187 


1,23« 


5 


1,150 


1,196 


1,242 


1.265 


1.288 


1,334 


5 


1,290 


1,342 


1.393 


1,419 


1,445 


l.iiN) 


6 


1,380 


1,426 


1.472 


1.495 


1.518 


1,564 


6 


1.548 


1,600 


1,651 


1.677 


1,703 


l,75i 


7 


1,610 


1.&56 


1.702 


1.725 


1,748 


1.794 


7 


1,806 


1,858 


1,909 


1,935 


1,961 


2.012 


8 


1,840 


1.886 


1.932 


1,955 


1.978 


2.024 


8 


2,064 


2,116 


2.107 


2.193 


2,219 


2.270 


9 


2,070 


2.116 


2.162 


2,185 


2,206 


2,254 


9 


2,322 


2,374 


2,425 


2,451 


2,477 ; 2.528 


10 


2,300 


2,346 


2,392 


2,415 


2,438 


2,4S4 


10 


2,580 


2,632 


2,683 


2,709 


2,735 2.7W)i 


11 


2,530 


2.576 


2,622 


2,645 


2,668 


2,714 


11 


2.838 


2,890 


2,941 


2,967 


2.993 3,a4i> 


12 


2.760 


2.806 


2.852 


2,875 


2,898 


2,944 


12 


3,096 


3,148 


3,199 


3,225 


3,251 


3,302 


13 


2.990 


3.a% 


3,082 


3,105 


3.128 


3,174 


13 


3,a54 


3,406 


3,457 


3.483 


3,509 


3,560. 


U 


3,220 


3,266 


3,312 


3,335 


3.358 


3,404 


14 


3.612 


3,664 


3,715 


3,741 


3,767 


3,818 


15 


3,450 


3,496 


3,542 


3,565 


3,588 


3,634 


15 


3,870 


3,922 


3,973 


3.999 


4,025 


4.076: 


16 


3680 


3.726 


3.772 


3,795 


3,818 


3,864 


16 


4,128 


4,180 


4,231 


4.257 


4,283 


4,:»4 


17 


3.910 


3,a'>6 


4.002 


4,025 


4,048 


4,094 


17 


A, mi 


4.438 


4,489 


4,515 


4.541 


4,592 


18 


4.140 


4,186 


4,232 


4.255 


4,278 


4,324 


18 


4,644 


4,696 


4,747 


4,773 


4,799 


4.8W, 


19 


4,370 


4.416 


4,462 


4.485 


4,508 


4,554 


19 


4.902 


4,954 


5,oa5 


6.031 


5,057 


s.iw. 


20 


4,600 


4.646 


4,692 


4.715 


4,738 


4,784 


20 


5,160 


5,212 


5,263 


5.289 


5,315 


5,;î66 


21 


4.830 


4.876 


4.922 


4,945 


4,968 


5,014 


21 


5.418 


5,470 


5,521 


5,547 


5,573 


3.624 


22 


5.060 


5,106 


5,152 


5,175 


5,198 


5,244 


22 


5,676 


5,728 


5,779 


5.8&5 


5,831 


.\882! 


23 


5,290 


5,336 


5,382 


5,405 


5.428 


5,474 


23 


5,934 


5,986 


6.037 


6,063 


6,089 


6,140 : 


24 


5,520 


5,566 


5,612 


5.635 


5,658 


5,704 


24 


6,192 


6.244 


6.2a5 


6,321 


6,347 


(),;»8 


2S 


5,750 


5,796 


5,842 


5.865 


5,888 


5.934 


25 


6,450 


6.502 


6.553 


6,579 


6,605 


e.&îo 




c = 


ImQQc S = 0,887274 




c = 


2ni00c S - 0,31831/9 


,0 


.2 ,4 1 ,5 1 ,6 


,8 


.0 


'* 


,4 1 ,5 1 .6 .8 J 





0,000 


0,057 


0,115 


0,1U 


0,172 


0,230 





0,000 


0,064 


0,127 


0,159 


0,191 


0.255 


1 


0,287 


0,344 


0,402 


0,431 


0.459 


0,517 


1 


0,318 


0.382 


0,445 


0,477 


0,509 


0,572 


2 


0,574 


0.031 


0,68{) 


0,718 


0.746 


0,804 


2 


0.636 


0,700 


0,763 


0,795 


0.837 


0.890 


3 


o,mi 


0,918 


0,976 


1.005 


1,033 


1,091 


3 


0,954 


1,018 


1,081 


1,113 


1.145 


1.208 


4 


1,148 


1.205 


1,263 


1,292 


1,320 


1,378 


4 


1,272 


l,33<i 


1,399 


1,431 


1,463 


1.526 


5 


1,435 


1,492 


1,550 


1,579 


1,607 


1,665 


5 


1,590 


1,654 


1,717 


1,749 


1,781 


1.844 


6 


1,722 


1,779 


1,837 


1,866 


1,894 


1,952 


6 


1,908 


1,972 


2,a35 


2.067 


2,090 


2.162 ■ 


7 


2,009 


2,066 


2,124 


2,153 


2,181 


2,239 


7 


2,226 


2,290 


2,353 


2,385 


2,417 


2,480 


8 


2,206 


2,353 


2,411 


2.440 


2.4li8 


2,526 


8 


2,544 


2,606 


2,671 


2,703 


2,735 


2.798 


9 


2,583 


2,640 


2,698 


2,727 


2,755 


2,813 


9 


2,862 


2,926 


2,980 


3,021 


3,053 


3.116. 


10 


2,870 


2,927 


2.985 


3,014 


3,042 


3.100 


10 


3.180 


3,244 


3,307 


3,339 


3,371 


3,434 


11 


3,157 


3,214 


3,272 


3,301 


3,32}) 


3.387 


11 


3.496 


3,562 


3,625 


3,657 


3,689 


3,752" 


12 


3,444 


3,501 


3,559 


3,588 


3,616 


3.674 


12 


3.816 


3,880 


3,943 


3,975 


4,007 


4,070 


13 


3,731 


3,788 


3.846 


3,875 


3,903 


3.961 


13 


4,134 


4,198 


4,261 


4.293 


4,325 


4.388 


14 


4.018 


4,075 


4,133 


4,162 


4,190 


4.248 


14 


4,452 


4,516 


4,579 


4,611 


4,643 


4.7fl(i 


\n 


4,3a5 


4,362 


4,420 


4.449 


4,477 


4,535 


15 


4,770 


4,834 


4,897 


4,929 


4,061 


.5,024; 


10 


4,592 


4,(S49 


4,707 


4,7;J6 


4.7(y4 


4.822 


16 


5,088 


5,152 


5,215 


5.247 


5,279 


5,342 


17 


4,879 


4,936 


4,994 


5,023 


5,a'Sl 


5,10î» 


17 


5,40(5 


5.470 


5,533 


5,565 


5.597 


.5,660^ 


18 


5,166 


5.223 


5,281 


5,310 


5.338 


5,39(} 


18 


5,724 


5,788 


5.851 


5,883 


5,915 


5,fl78 


19 


5,453 


5,510 


5,568 


5,597 


5,625 


5,683 


19 


6,042 


6,106 


6,109 


6,201 


6,233 


6,2JW 


20 


5,740 


5,797 


5,855 


5,884 


5,912 


5.970 


20 


6,360 


6.424 


6,487 


6,519 


6.551 


^''tt' 


21 


6,027 


6,084 


6,142 


6,171 


6,19î) 


6.257 


21 


(J.678 


6,742 


6,8a5 


6,837 


6.860 


6,9321 


22 


6,314 


6,371 


6,429 


6.458 


6.48() 


6.544 


22 


6,997 


7,060 


7,123 


7,155 


7,187 


liW 


23 


6,601 


6,658 


6,716 


6,745 


6,773 


6,8^)1 


23 


7,314 


7,378 


7,441 


7,473 


7,505 


7,51» 


24 


6,888 


6.945 


7,003 


7,032 


7,0(K) 


7,118 


24 


7,032 


7,09($ 


7,759 


7,791 


7,823 


7,880' 


25 


7.175 


7.232 


7.290 


7,319 


7,347 


7,405 


25 


7,950 


8,014 


8,077 


8,109 


8,141 8.204 J 
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G = olroonférence an millen 


• 

c 

3 


c = 


2nii0e S = o^Koeoe 


• 

te 


G = 2n20e S = 0,385154 1 


.0 


,2 1 .4 1 .5 1 ,6 ,8 


.0 ,2 1 ,4 1 .5 1 .6 


,8 





0,000 


0,070 


0,140 


0,175 


0,211 


0,281 





0,000 


0,077 


0,154 


0.193 


0,231 


0,308 


. t 


0,351 


0,421 


0.401 


0,527 


0,502 


0,632 


1 


0.385 


0,462 


0,539 


0,578 


0,616 


0,093 


i 


0,70i 


0,772 


0,842 


0,878 


0,913 


0,983 


2 


0,770 


0,847 


0,924 


0,963 


1.001 


1,078 


3 


1,053 


1,123 


1,193 


1,229 


1,264 


1,334 


3 


1,155 


1,232 


1,309 


1,348 


1,386 


1,463 


4 


1,404 


1.474 


1,544 


1.580 


1,615 


1,685 


4 


1,540 


1,617 


1.694 


1,733 


1,771 


1,848 


1 5 


1,755 


1.825 


1,895 


1,931 


1,966 


2,a36 


5 


1.925 


2.002 


2,079 


2,118 


2,156 


2,233 


6 


2,106 


2,176 


2,246 


2,282 


2,317 


2,387 


6 


2,310 


2,387 


2,464 


2,503 


2.541 


2,618 


1 7 


2,457 


2,527 


2.597 


2,633 


2,668 


2.738 


7 


2,695 


2,772 


2,849 


2,888 


2,926 


3,003 


8 


2,808 


2,878 


2,948 


2,964 


3,019 


3,089 


8 


3.080 


3,157 


3,234 


3,273 


3,311 


3,388 


9 


3,159 


3,229 


3,299 


3,335 


3,370 


3,440 





3,465 


3,542 


3,619 


3,658 


3,696 


3,773 


10 


3,510 


3,580 


3,650 


3,686 


3,721 


3,791 


10 


3,850 


3,927 


4,004 


4,043 


4,061 


4,158 


|ll 


3,861 


3,931 


4,001 


4,037 


4,072 


4,142 


11 


4.235 


4,312 


4,389 


4,428 


4,466 


4,543 


M 


4,212 


4,282 


4,352 


4,388 


4,423 


4,408 


12 


4,620 


4,697 


4,774 


4,813 


4,851 


4.928 


;i3 


4,563 


4.633 


4,703 


4,739 


4,774 


4,844 


13 


5,005 


5,082 


5,159 


5,108 


5,236 


5,313 


1» 


4,914 


4,984 


5,054 


5,090 


5,125 


5,195 


14 


5,390 


5,407 


5,544 


5,583 


5,^1 


5,008 


15 


5,265 


5,335 


5,405 


5,441 


5.476 


5,546 


15 


5,775 


5,852 


5,929 


5,968 


6,006 


6,083 


!l6 


5,616 


5,686 


5,756 


5,792 


5,827 


5.897 


16 


6.160 


6.237 


6,314 


6,353 


6,391 


6,468 


17 


5,967 


6.037 


6.107 


6.143 


6,178 


6,248 


17 


6,545 


6,622 


6,699 


6,738 


6,776 


6,853 


18 


6,318 


6.388 


6,458 


6,494 


6,529 


6.599 


18 


6,930 


7.007 


7,084 


7,123 


7,161 


7,238 


19 


6.669 


6,739 


6,809 


6,845 


6,880 


6,950 


10 


7,315 


7,392 


7,469 


7,508 


7,546 


7,623 


20 


7,020 


7,000 


7,160 


7,196 


7,231 


7,301 


20 


7,700 


7,777 


7.854 


7,893 


7,931 


8,006 


il 


7.371 


7,441 


7,511 


7,547 


7,582 


7,652 


21 


8,065 


8,162 


8,239 


8,278 


8,316 


8,303 


« 


7,722 


7,792 


7,862 


7,898 


7,933 


8,003 


22 


8,470 


8,545 


8,624 


8,663 


8.701 


8,778 


23 


8,073 


8,143 


8,213 


8,249 


8.284 


8.354 


23 


8,855 


8,932 


9,009 


9,048 


9,086 


9,163 


a 


8.424 


8,494 


8,564 


8,600 


8,635 


8,705 


24 


9,240 


9,317 


9.394 


9.433 


0,471 


(1,5411 


125 


8,775 


8,845 


8,915 1 8,051 


8,986 


9,a56 


25 


9.625 


9,702 


9,779 


9,818 


9,856 


9,933 


c 



'J 



c = 


2™30c S = 0.4i0064 


• 

! 


G = 2"^40« S = 0,458306 1 


,0 


,« 1 ,4 1 ,5 1 ,6 ,8 


,0 


.1 


.♦ 1 ,5 1 ,6 ,8 1 


0,000 


0,064 


0,168 


0,210 


0,253 


0,337 





0,000 


0,091 


0,183 


0,229 


0,275 


0,367 


1 


0,421 


0,505 


0,589 


0,632 


0,674 


0,758 


1 


0,458 


0,550 


0,641 


0,687 


0,733 


0,824 


! 2 


0,842 


0,926 


1,010 


1,053 


1,005 


1,179 


2 


0,916 


1,006 


1,099 


1,145 


1,191 


1.282 


1 3 


1,263 


1,347 


1,431 


1,474 


1,516 


1,600 


3 


1,374 


1,466 


1,557 


1,603 


1,649 


1,740 


4 


1,684 


1,768 


1.852 


1,895 


1,937 


2,021 


4 


1,832 


1,924 


2,015 


2,061 


2,107 


2,198 


1 5 


2,10S 


2,180 


2,273 


2.316 


2,358 


2,U2 


5 


2,200 


2,382 


2.473 


2,510 


2,565 


2,656 


!S 


2,526 


2,610 


2,694 


2.737 


2,779 


2.863 


6 


2,748 


2,840 


2.931 


2,977 


3,023 


3,114 


7 


2,947 


3,031 


3,115 


3,158 


3,200 


3,284 


7 


3,206 


3,298 


3.390 


3,435 


3,481 


3.572 


8 


3,368 


3,452 


3,536 


3,579 


3,621 


3,705 


8 


3,604 


3,756 


3,847 


3,893 


3,039 


4.030 


9 


3,780 


3.873 


3,957 


4.000 


4,042 


4,126 





4,122 


4,214 


4,305 


4,351 


4,397 


4,488 


!io 


4,210 


4.204 


4,378 


4,421 


4,463 


4,547 


10 


4,580 


4,672 


4.763 


4,800 


4.855 


4,046 


11 


4,631 


4,715 


4,799 


4.842 


4,884 


4.068 


11 


5,038 


5.130 


5,221 


5,267 


5,313 


5,404 


12 


5,092 


5.136 


5,220 


5,263 


5,305 


5.380 


12 


5,496 


5.588 


5,679 


5,725 


5,771 


5,862 


13 


5.473 


5,557 


5,641 


5,684 


5,726 


5,810 


13 


5,ft54 


6,046 


6,137 


6,183 


6,228 


6,320 


14 


5,894 


5,978 


6,062 


6,ia5 


6,147 


6,231 


14 


6,412 


6,504 


6,595 


6,041 


6,687 


6,778 


15 


6,315 


6.399 


6.483 


6,526 


6,568 


6,652 


15 


6,870 


6,962 


7,053 


7.099 


7,145 


7,236 


16 


6,736 


6.820 


6,904 


6,947 


6,989 


7,073 


16 


7,328 


7,420 


7,511 


7,537 


7,603 


7,604 


,17 


7,157 


7,241 


7,325 


7,368 


7,410 


7,404 


17 


7,786 


7,878 


7,060 


8,015 


8,061 


8,152 


18 


7,578 


7.662 


7,746 


7,789 


7,831 


7,915 


18 


8.244 


8,336 


8,427 


8,473 


8,519 


8.610 


19 


iptfUU 


8,083 


8,167 


8,210 


8,252 


8.336 


19 


8,702 


8,704 


8,885 


8,931 


8,977 


0,068 


« 


8.420 


8,504 


8,588 


8,631 


8,673 


8,757 


20 


0,160 


8,952 


0,343 


9,389 


9,435 


9,526 


21 


8,841 


8,925 


9,000 


9,Wt 


9.094 


9,178 


21 


0,618 


9,710 


0,801 


9,847 


9.893 


(l,WI4 


22 


9,262 


9,346 


9,430 


9.473 


9,515 


9,599 


22 


10,076 


10,168 


10.259 


10,305 


10,351 


10.442 


23 


9,683 


9,767 


9,851 


9,894 


9,936 


10,020 


23 


10,534 


10,626 


10,717 


10,763 


10,800 


10,900 


24 


10,104 


10,188 


10,272 


10,315 


10,357 


10.441 


24 


10,992 


11,084 


11,175 


11,221 


11,267 


11,358 


» 


10,525 


10,609 


10,603 


10,736 


10,778 


10,862 


25 


11,450 


11,542 


11,633 


11,679 


11,725 


11.816 



BOIS ABATTUS 



— 86 — 

C = circonférence au milieu 



• 

c» 

c 

3 


c = 


2^50*' S=0.497TiÛ 


C 

2 


C = 2^60^ S = o;cr794:? 1 


,0 


.a .♦ 1 .5 


1 ■« 


.8 


.0 .2 


,* 1 ,8 1 .6 « ' 





0.000 


0,099 


0,199 


0,249 


0.298 


0,398 





0.000 


0,108 


0,215 


0.260 


0.323 


0.430 


. 1 


0,497 


0,596 


0,696 


0,746 


0,795 


0.895 


1 


0.538 


0,646 


0,753 


0,807 


0.861 


O.WiS 


2 


0,994 


1,093 


1,193 


1,243 


1,292 


1,392 


2 


1,076 


1,184 


1.291 


1,345 


1.399 


1.500 


3 


1.491 


1.590 


1,690 


1.740 


1.789 


1,889 


3 


1,614 


1,722 


1.829 


1.883 


1,937 


i,Qii 


4 


1,988 


2,087 


2,187 


2,237 


2,286 


2,386 


4 


2,152 


2.260 


2,367 


2,421 


2,475 


l-Wil 


5 


2,485 


2.584 


2.684 


2,734 


2.783 


2,883 


5 


2,690 


2.798 


2,905 


2,959 


3.013 


s.iii) 


G 


2,982 


3.081 


3.181 


3,231 


3,280 


3,380 


6 


3,228 


3.336 


3.443 


3,497 


3.551 


3.j>:;k 


7 


3,479 


3,578 


3.678 


3.728 


3,777 


3,877 


7 


3,766 


3,874 


3,981 


4,035 


4,080 


4,lîHi 


8 


3,976 


4.075 


4,175 


4.225 


4,274 


4,374 


8 


4,304 


4.412 


4.519 


4,573 


4.627 


4,T3i 


9 


4.473 


4,572 


4.672 


4,722 


4,771 


4,871 


9 


4,842 


4.950 


5,057 


5.111 


5.165 


3.ri» 


10 


4,970 


5,060 


S.169 


5,219 


5.268 


5,368 


10 


5,380 


5,488 


5.595 


5,649 


5,70;* 


r>,«i(> 


11 


5,4(57 


5,566 


5.666 


5.716 


5,765 


5,865 


11 


5,918 


6,026 


6.133 


6,187 


6,241 


6.3i>i 


li 


5.î)64 


6.063 


6.163 


6.213 


6,262 


6.362 


12 


6,456 


6,564 


6,671 


6,725 


6.77!) 


6,W«> 


13 


6.461 


6,560 


6.660 


6.710 


6,759 


6.a59 


13 


6,994 


7,102 


7.209 


7.263 


7.317 


',m 


14 


6.958 


7,057 


6.157 


7,207 


7,256 


7,356 


14 


7,532 


7,640 


7,747 


7.801 


7,853 


7,!M>:i 


15 


7,4.55 


7.554 


7,654 


7.704 


7.753 


7,853 


15 


8,070 


8,178 


8.285 


8,339 


8.393 


8,.W 


16 


7,952 


8,a51 


8,151 


8,201 


8,250 


8.350 


16 


8,608 


8,716 


8.823 


8.877 


8.931 


9,m 


17 


8,449 


8,548 


8,648 


8.698 


8,747 


8,R47 


17 


9,146 


9.254 


9,361 


9,415 


9,409 


!),37r. 


18 


8.946 


9,045 


9,145 


9,195 


9,244 


9.344 


18 


9,684 


9.792 


9.899 


9.953 


10.007 


10.114 


19 


9.443 


9.542 


9,r>42 


9.692 


9,741 


9,841 


19 


10,222 


10,330 


10,437 


10,491 


10,545 


io,(i.-»i 


20 


9.940 


10,039 


10,139 


10.189 


10,238 


10 338 


20 


10,760 


10.868 


10,' 75 


11,029 


11,083 


ll.lîw 


21 


10.437 


10,536 


10,636 


10,68(> 


10,735 


10,835 


21 


11,298 


11,406 


11.. 3 


11.567 


11.621 


ll.7i?< 


a 


10.934 


11,033 


11,133 


11,183 


11.232 


11.332 


22 


11,836 


11.946 


12,a51 


12.105 


12,159 


li.if'i; 


23 


11.431 


11,530 


11.630 


11,680 


11,729 


11,829 


23 


12.374 


12,482 


12,589 


12,643 


12,697 


li.J<i i 


24 


11,928 


12.027 


12,127 


12,177 


12.226 


12,326 


24 


12,912 


13,020 


13.127 


13.181 


13,235 


13.S4i, 


25 


12,425 


12,524 


12,624 


12.674 


12,723 


12,823 


25 


13,450 


13,558 


13,665 


13,719 


13,773 13.Sî*>,| 


■ 

te 

c 

2 


c = 


2™70® 


S-. o;: 


•80119 




C - 2>^80 


c S=o.t82«*: i 


,0 


,2 


,4 1 ,5 


,6 


.8 


,0 ,2 


,♦ 1 .5 1 ,6 ,8 1 





0.000 


0,116 


0,232 


0,290 


0.348 


0,464 





0,000 


0,125 


0,250 


0,312 


0,374 


o,m 


1 


0,580 


0.696 


0.812 


0,870 


0,928 


1,044 


1 


0.624 


0,749 


0,874 


0,936 


0,998 


1.1 M 


2 


1,160 


1,276 


1,392 


1,450 


1,508 


1,624 


2 


1,248 


1,373 


1,498 


1,560 


1,622 


1.7»' 


3 


1,7M) 


1,856 


1,972 


2,030 


2,088 


2.204 


3 


1,872 


1,997 


2,122 


2,184 


2,246 


i.3TI 


4 


2,320 


2,436 


2,552 


2,010 


2,668 


2,784 


4 


2,496 


2,621 


2.746 


2,808 


2,870 


i,m:^ 


5 


2,900 


3,016 


3,132 


3,190 


3,248 


3,364 


5 


3,120 


3.245 


3,370 


3,432 


3,494 


3.01'-» 


6 


3,480 


3.5Î)6 


3,712 


3,770 


3,828 


3,944 


6 


3,744 


3,869 


3,994 


4,056 


4,118 


4,iW 


7 


4,060 


4,176 


4,292 


4,350 


4,408 


4,524 


7 


4.3()8 


4,493 


4.618 


4.680 


4,742 


4,»i"' 


8 


4,6f0 


4.7:>6 


4,872 


4.930 


4,988 


5,104 


8 


4,992 


5,117 


5,242 


5,304 


5.366 


5,4JM 


9 


5,220 


5,336 


5,452 


5,510 


5,568 


5,684 


9 


5,616 


5.741 


5,866 


5,928 


5,990 


0.115, 


10 


5,800 


5,916 


6,032 


6,090 


6,148 


6,204 


10 


6,240 


6,365 


6,490 


6,552 


6,614 


6,w\ 


11 


6,380 


6,496 


6,612 


6,670 


6,728 


6.H44 


11 


6,864 


6.989 


7,114 


7,176 


7,238 


7,3t>:Ji 


12 


6,9(i0 


7,076 


7,192 


7,230 


7,308 


7.424 


12 


7,448 


7.613 


7,738 


7,800 


7,862 


7.8H7| 


13 


7.5i0 


7,65() 


7,772 


7.830 


7,888 


8.004 


13 


8,112 


8,237 


8.3(i2 


8.424 


8,486 


8,lill| 


14 


8,120 


8,236 


8,352 


8,410 


8,468 


8,584 


14 


8,736 


8.861 


8,986 


9,048 


9,110 


9.«fi 


15 


8,700 


8.816 


8,932 


8,990 


9.048 


9,1(>4 


15 


9,360 


9,485 


9,610 


9.672 


9,734 


9p*' 


16 


9,280 


9,396 


9.512 


9,570 


9,628 


9.744 


16 


9.984 


10.109 


10.2:J4 


10,2{)6 


10,338 


10.4*1 


17 


9.860 


9,976 


10,092 


10.150 


10,208 


10.324 


17 


10.(508 


10.733 


10,858 


10,92(r 


10,982 


11.107 


18 


10,440 


I0,5:>6 


10.672 


10,730 


10,788 


lO.ÎWi 


18 


ll.23i 


11,357 


l\,Wi 


11,544 


ll,(iO() 


11.731 


19 


11,020 


11,136 


11.252 


11,310 


11,3()8 


11,4H4 


19 


11,856 


11.981 


12,106 


12,168 


12,2:10 


li,:Vi> 


20 


11,600 


11,716 


11.832 


11,890 


11,948 


12.WÎ4 


20 


12.480 


12,rj05 


12.730 


12,792 


12.854 


12.979 


21 


12,180 


12,296 


12,412 


12.470 


12,528 


12.644 


21 


13,104 


13,22!) 


13,354 


13,416 


13.478 


IS.Wtî 


22 


12,760 


12,876 


12,ÎK)2 


13,050 


13,108 


13,224 


22 


13,728 


13.833 


13,978 


14.040 


14.10i 


ll.ii", 


2.» 


13.3fO 


13,456 


13,572 


13,630 


13,688 


13,804 


23 


14,352 


14,477 


14.002 


14. (MU 


14.726 


14.lCil 


2i 


13,920 


14,a36 


14,152 


14,210 


14,268 


14,384 


24 


14,976 


15,101 


15,226 


15.288 


15.3:>0 


15.47:> 


25 


14,500 


14,616 


14,732 


14,790 


14,848 


14,964 


25 


15,600 


15,725 


15,850 


15.912 


15,974 


iG.tW» 
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C — circonférence au xnilieu 




c = 2"^90'^ s = 0. 680-248 1 


• 

tiO 

! 


C = 3m00<^ s = 0,716187 1 


,0 


,2 1 ,4 1 ,5 1 ,6 ,8 


,0 .2 


.♦ 1 ,» 1 .6 ,8 1 


rô 


0.000 


0,134 


0,268 


0,335 


0.402 


0,535 





0,000 


0,143 


0.286 


0,358 


0.430 


0,573 


; I 


0.660 


0,803 


0,937 


1,004 


1,070 


1,204 


1 


0,716 


0,859 


1,002 


1,074 


1,146 


1,289 


li 


1,33K 


1,472 


1,606 


1,673 


1,739 


1,873 


2 


1,432 


1,575 


1,718 


1,790 


1,862 


2,oa5 


3 


î,007 


2,141 


2,275 


2,342 


2,408 


2,542 


3 


2,148 


2.291 


2.434 


2,506 


2,578 


2,721 


4 


4,076 


2,810 


2,944 


3,011 


3,077 


3,211 


4 


2,864 


3,007 


3,150 


3,222 


3,294 


3,437 


: :• 


3,345 


3,479 


3,613 


3,680 


3,746 


3,880 


S 


3,580 


3.723 


3,866 


3,938 


4,010 


4,153 


i6 


i.014 


4,14« 


4,282 


4,349 


4,415 


4,549 


6 


4,296 


4,439 


4,582 


4,654 


4,726 


4,869 


1 "^ 


4,683 


4,817 


4,951 


5,018 


5,084 


5,218 


7 


5,012 


5,155 


5,208 


3,370 


5,U2 


5.5&5 


' 8 


5,352 


5.486 


5,020 


5,687 


5,753 


5,887 


8 


5,728 


5,871 


6,014 


6,086 


6,158 


6.301 


y 


6,021 


6,155 


6,289 


6,356 


6,422 


6,556 


9 


6,444 


6,587 


6,730 


6,802 


6,874 


7.017 


,10 


6.690 


6,834 


6,958 


7,025 


7,091 


7,225 


10 


7,160 


7,303 


7,446 


7,518 


7,590 


7,733 


M 


7,359 


7.493 


7,627 


7,694 


7,760 


7,894 


11 


7,876 


8,019 


8,162 


8,234 


8,306 


8.449 


M 


H,OiH 


8,162 


8,296 


8,363 


8,429 


8,563 


12 


8,592 


8.735 


8,878 


8,950 


9,022 


O.lCfô 


W^ 


8.607 


8,831 


8.965 


9,0:)2 


9,098 


9,232 


13 


9,308 


9,451 


9,594 


9,666 


9,7;i8 


9,881 


il* 


9,3W) 


9,500 


9,634 


9,701 


9,767 


9,901 


14 


10,024 


10,167 


10,310 


10,382 


10,454 


10,597 


l'i 


10.035 


10,169 


10,303 


10,370 


10,436 


10,570 


15 


10,740 


10,883 


11.026 


11,098 


11,170 


11,313 


l« 


10,704 


10,838 


10,972 


11,039 


ii,ia5 


11,239 


16 


11,4;>6 


11,59<J 


11.742 


11,814 


11.886 


12,029 


17 


11,373 


11,507 


11.641 


11,708 


11,774 


11,908 


17 


12,172 


12,315 


12,458 


12,530 


12,602 


12,745 


;I8 


li,042 


12,176 


12,310 


12,377 


12,443 


12.577 


18 


12,888 


13,031 


13,174 


13,246 


13.318 


13.461 


l!» 


12,711 


12,845 


12,979 


13,04<i 


13,112 


13.24() 


19 


13.(i04 


13,747 


13,890 


13,962 


14.034 


14,177 


iU 


13.380 


13,514 


13,648 


13,715 


13,781 


13,915 


20 


14,320 


14,4(i3 


14,606 


14,678 


14,750 


14.893 


i\ 


li.041) 


14.183 


14,317 


14,384 


14,450 


14,5W 


21 


15,036 


15.179 


15,322 


15,394 


15,466 


15,601» 


a 


U.718 


14,a52 


14,986 


15,a53 


15,119 


15,253 


22 


15,752 


15,895 


16,0:38 


16,110 


16,182 


16.325 


5 


15,387 


15,521 


15,655 


15,722 


15,788 


15,922 


23 


16,4(>8 


16.611 


16,754 


16,826 


16.898 


17.041 


n 


16,050 


16,190 


1(),324 


16,391 


1(J,457 


16,591 


24 


17,184 


17,327 


17,470 


17,542 


17.614 


17,757 


i") 


16,725 


16,859 


16,993 


17,060 


17,126 


17,2(J0 


25 


17,900| 18,043 1 18,186 


18,258 


18,330 


18,473 


1 • 

ic 

c 


C - 3™10c S = 0.7647:» 


• 

te 

c 

2 


C -- 3ni20<: s = 0,814873 


.0 ,i ,4 1 .5 1 ,6 ,8 


,0 ,2 .* 1 .» 1 '6 1 •» 


1 


0,000 


0,153 


0,306 


0,382 


0,459 


0.612 





0,000 


0,163 


0,326 


0,407 


0,489 


0,652 


1 


0,7f>4 


0,917 


1,070 


1,146 


1.2±2 


1,375 


1 


0,815 


0.978 


1,141 


1,223 


1,304 


1,467 


4 

* 


1.528 


1,681 


1,834 


1.910 


1.986 


2,139 


2 


1,630 


1.793 


l,93(i 


2.a38 


2.119 


2,282 


13 


2,2»2 


2,445 


2,598 


2,674 


2,7îiO 


2,903 


3 


2,445 


2,608 


2,771 


2,853 


2,934 


3, an 


i 


3,036 


3,209 


3,362 


3,438 


3.514 


3,067 


4 


3,260 


3,423 


3,586 


3,668 


3,749 


3,912 


••) 


3.820 


3,973 


4,12(> 


4,202 


4,278 


4,431 


5 


4,075 


4,238 


4,401 


4,483 


4,564 


4,727 


6 


4,5»i 


4,737 


4,890 


4.966 


5.042 


5,195 


6 


4,8ÎK) 


5,a53 


5,216 


5,298 


5 379 


5,542 


1 7 


5,384 


5,501 


5.(i54 


5.730 


5,80() 


5,959 


7 


5,705 


5,868 


6.031 


6,113 


6.194 


6.357 


8 


6,112 


6,265 


6,418 


6,494 


6,570 


6,723 


8 


6.520 


6,68;} 


6,84<> 


6,928 


7,009 


7,172 


9 


6,876 


7,029 


7,182 


7,258 


7,334 


7,487 


9 


7,335 


7,498 


7,6(il 


7,743 


7,824 


7.987 


10 


7,640 


7,793 


7,946 


8,022 


8,098 


8.251 


10 


8,150 


8,313 


8,476 


8,558 


8,639 


8.80i 


11 


8,t04 


8,557 


8,710 


8,786 


8,862 


9,015 


11 


8,965 


9.128 


9,291 


9,373 


9,454 


9,617 


\i 


9,168 


9.321 


9,474 


9,550 


9,626 


9,779 


12 


9,780 


9,943 


10,106 


10,188 


10,2(>î) 


10. 4.32 


1.1 


9,932 


10,085 


10,238 


10,314 


10,390 


10,543 


13 


10,595 


10,758 


10,921 


11,003 


11.084 


11.247 


li 


10,696 


10,849 


11,002 


11,078 


11,154 


11,307 


14 


11,410 


11,573 


11,736 


11,818 


11,809 


12.062 


LS 


11,460 


11,613 


11,706 


11,842 


11,918 


12,071 


15 


12,225 


12,388 


12,551 


12,a33 


12.714 


12,877 


jm 


12,224 


12.377 


12,530 


12,()0(> 


12,682 


12,835 


16 


13,040 


13,203 


13,366 


13,448 


13,52î) 


13.692 


17 


12,988 


13.141 


13,294 


13,370 


13.416 


13,5Î)Î) 


17 


13,a55 


14.018 14,181 1 


14,263 


14,344 


14,507 


18 


13,752 


13,905 


14,a58 


14,134 


14,210 


14,363 


18 


14,670 


14,8:» 


14,9ÎH> 


15,078 


15,159 


15,322 


!<• 


li,5!6 


14,660 


14,822 


14,8{)K 


14,974 


15,127 


19 


15,485 


15,648 


15,811 


15.893 


15,974 


i6,i;n 


H) 


15,280 


15,433 


15,586 


15.W»2 


15.738 


15,8ÎH 


-20 


16,300 


16,4(i3 


16,62C) 


16,708 


16,78î) 


16,952 


il 


16,0i4 


16,l!r: 


16.3;)0 


16.42(i 


16,502 


16,(«5 


-21 


17,115 


17,278 


17,441 


17,523 


17,604 


17,767 


ti 


16,808 


16,fi61 


17.114 


17.190 


17,266 


17,419 


-22 


17,930 


18,093 


18,-256 


18.3:W 


18,419 


18.582 


l\ 


17.572 


17,725 


17.878 


17,954 


18,030 


18,183 


-23 


18,745 


18,908 


19,071 


19.15;J 


19,2;J4 


19,:i97 


ii 


I8.3;Mi 


18,489 


18,642 


18,718 


18,794 


18,947 


24 


19,560 


19,723 


I9,K8<) 


19.ÎM)8 


•20,049 


20,312 


*r> 


10,100 


19,253 


19,40() 


19.482 


19,558 


19,711 


25 


20,375 


20,5;}8 


20,701 


20,78;i 


-iO.WU 


21,027 
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G = circonférence an milieu 



c 

2 


G = 3'n30<: S = o,866S»e 


2 


G = 3«40« S = o.«»i5 


.0 ,2 1 ,4 1 ,5 1 ,6 1 ,8 


,0 ,2 ,4 1 .5 1 .6 1 .8 





0,000 


0,178 


0,346 


0,433 


0,520 


0,693 





0,000 


0,184 


0,368 


0,460 


0,552 


0,7.%! 


1 


0,867 


1,040 


1,214 


1,301 


1,387 


1.561 


1 


0,920 


1,104 


1,288 


1,380 


1,472 


La^ 


2 


1,734 


1,907 


2,081 


2,168 


2,254 


2,428 


2 


1,840 


2,024 


2,208 


2,300 


2,392 


2,576 


3 


2,601 


2,774 


2,948 


3,035 


3,121 


3,295 


3 


2,760 


2,944 


3,128 


3,220 


3,312 


3,496 


4 


3,468 


3,641 


3.815 


3,902 


3,988 


4,162 


4 


3.680 


3,864 


4,048 


4,140 


4,232 


4,416 


5 


4,335 


4,508 


4,682 


4,760 


4,855 


5,029 


5 


4,600 


4,784 


4,968 


5,060 


5,152 


5,3.161 


6 


5,202 


5,375 


5.549 


5,636 


5,722 


5,896 


6 


5,520 


5,704 


5,888 


5,980 


6,072 


6,2% 


7 


6,009 


6,242 


6,416 


6,503 


6,589 


6,763 


7 


6,440 


6,624 


6,806 


6.900 


6.992 


7,176 


8 


6,936 


7,109 


7,283 


7,370 


7,456 


7,630 


8 


7,360 


7,544 


7,728 


7,820 


7,912 


8,096 


9 


7,803 


7,976 


8,150 


8,237 


8,323 


8,497 


9 


8,280 


8,464 


8,648 


8,740 


8.832 


9,016 


10 


8,670 


8,843 


9,017 


9,104 


9,190 


9,364 


10 


9,200 


0,384 


9,568 


9,660 


9,752 


9,936 


11 


9,537 


9,710 


9,884 


9,971 


10,057 


10,231 


11 


10,120 


10,304 


10,448 


10,580 


10,672 


10,856 


12 


10,404 


10,577 


10,751 


10,838 


10,924 


11,098 


12 


11,040 


11,224 


11,408 


11.500 


11,592 


11.776 


13 


11,271 


11,444 


11,618 


11,705 


11,791 


11,965 


13 


11,960 


12,1U 


12,328 


12,420 


12,512 


H.fiJKi 


14 


12.138 


12,311 


12,485 


12,572 


12,a%8 


12,832 


14 


12,880 


13,064 


13,248 


13,340 


13,432 


1.3,616 


IS 


13,005 


13,178 


13,352 


13,439 


13,525 


13,699 


15 


13,800 


13,984 


14.168 


14,260 


14.352 


14>% 


16 


13,872 


14.045 


14,219 


14,306 


14,392 


14,566 


16 


14,720 


14,904 


15,088 


15,180 


15,272 


15,4.% 


17 


14,739 


14,912 


15,086 


15,173 


15,259 


15,433 


17 


15,640 


15,824 


16,008 


16,100 


16,192 


16,376 


18 


15,606 


15,779 


15,953 


16,040 


16,126 


16,300 


18 


16,560 


16,7U 


16,928 


17,020 


17,112 


17,i96 


19 


16,473 


16,646 


16,820 


16,907 


16,993 


17,167 


19 


17,480 


17,664 


17.848 


17,940 


18,032 


18,il6 


20 


17,340 


17.513 


17,687 


17,774 


17,860 


18,034 


20 


18,400 


18,584 


18,768 


18,860 


18,952 


19,136 


21 


18,207 


18,380 


18,554 


18,641 


18,727 


18,901 


21 


19,320 


19,504 


19,688 


19,780 


19,872 


20,056| 


22 


19,074 


19,287 


19.421 


19,508 


19,594 


19.768 


22 


20,240 


20,424 


20,608 


20,700 


20.792 


20,976 


23 


10,941 


20,114 


20,288 


20,375 


20,461 


20,635 


23 


21,160 


21,344 


21,528 


21,620 


21,712 


il, «16 


24 


20,808 


20,981 


21,155 


21,242 


21,368 


21,502 


24 


22.080 


22,264 


22,448 


22.540 


22,632 


22,816 


25 


21,675 


21,848 


22,022 


22,109 


22,195 


22,360 


25 


23,000 


23,184 


23,368 


23,460 


23,552 


Î3,736 



TARIF VIII 

donnant le volume en mètres cubes grume 

des 



poar des longueurs de à 25 mètres, en fonction des : 

DIAMÈTRES mesurés au milieu de la longueur de 
Tarbre de 5 en 5 centimètres depuis 0^05 
jusqu'à i™20. Les longueurs varient de deux 
en (feux décimètres. 



!•' ExEMPLB. — Soit à cuber une bille ayant au milieu 0"45 de 
diamètre et 16™40 de longueur. 

On cherche dans le tableau oui porte en tête D = 
0*45, le nombre 16 de la l'« colonne de gauche; on 
suit horizontalement jusqu*à la colonne *4, et à Tinter- 
section des 2 lignes se trouve le volume cherché : 2**608. 

2"** Exemple. — Soit à cuber un billon de 0"65 de diamètre au 
milieu, de 0*50 de longueur. On suit dans le tableau 
qui porte en tête D = (!r65 la ligne jusqu'à ce qu'on 
rencontre la colonne '5, à l'intersection des 2 lignes se 
trouve le résultat cherché = O'b'IOO. 

3** Exemple. — Si en récapitulant dans une coupe balivée tous 
les bois à exploiter ayant le même diamètre, on totalise tou- 
tes les hauteurs de celte catégorie, il est possible à l'aide 
de ce tarif, comme on l'explique page 52, de cuber d'un 
seul coup tous ces arbres. Supposons que dans la caté- 
gorie de 0*35 de diamètre, les hauteurs totalisées attei- 
gnent 165 mètres ; on cherche dans le tableau qui porte 
en tête D « 0°>35 le nombre 16 de la !'• colonne de 
gauche; on suit horizontalement jusqu'à la colonne '5 
et à l'intersection des deux lignes se trouve le nombre 
1,587. Gomme la longueur est ici 165 et non 16,5 le vo- 
lume est 15,87 et non 1,587. 

Si la longueur atteignait un chiffre supérieur à 258 le 
dernier que puisse donner le tableau, 438 par exemple, 
voici comment on opérerait : 
L'arbre de 0"35 de diam. et de 400* long. cube. 12**6 

— — 30- — 0*»94 

— — _?!! ~ 0*»251 
Oonc rarbre de 0,35 et de 438delong. cube. 13**791 



Si pour des expériences spéciales on veut une exactitude plus 
grande, on a eu soin en tête de chaque tableau de porter avec 
un nombre suffisant de décimales le volume au mètre courant 
de longueur, sous la rubrique S = 

Pour des diamètres variant de 1 en 1 centimètre, on peut se 
servir des nombres de la colonne 11 du Tarif II, mais ces nombres 
ne représentent que le volume au mètre courant de louj^ueur. 
Il faudra toujours pour avoir le volume cherché le multiplier 
par la longueur. 
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D - diamètre au milieu 


bc 


D — OmOSc S = 0,0019e3i> 


• 

bc 

c 

3 


D = 0™10c S — O.OOTSKïN 


.0 


.i 1 ,4 1 ,5 1 ,6 ,8 


,0 ,2 ,4 ( ,5 ( ,6 


.« 1 





0,0000 


0,0004 


0,0008 


0.0010 


0,0012 


0,0016 





0,0000 


0,0016 


o,oa3i 


0,0039 


0.0047 


O.OOiKl 


1 


0,0020 


0,0024 


0,0027 


0,0029 


0,0031 


o.oa^5 


1 


0,0079 


0,0094 


0,0110 


0,0118 


0,0126 


0,01 il 


a 


0.0038 


0,0043 


0,0047 


0.0049 


o,oa5i 


0,0055 


2 


0.0157 


0.0173 


0,0188 


0,0196 


0,0204 


0,025) 


3 


o,oa57 


0,0063 


0,0067 


0,0069 


0,0071 


0,0074 


3 


0,0236 


0,0251 


0,0267 


0,0275 


0,0283 


0,0*W 


4 


0,0076 


0,0082 


0,0086 


0,0068 


0,0090 


0,0004 


4 


0,0314 


0,0330 


0,0345 


0.0353 


0.0361 


0,0377 


5 


0.0098 


0,0102 


0,0106 


0,0106 


0,0110 


0,0114 


5 


0.0393 


0,0408 


0.0424 


0.0432 


0,0440 


0,0455 


6 


0,0118 


0,0122 


0,0125 


0,0127 


0,0129 


0.0133 


6 


0,0471 


0,0487 


0,a502 


0,0510 


0,0518 


0,a'>34 


7 


0,0137 


0,0141 


0.0145 


0,0147 


0,0149 


0,0153 


7 


0,0549 


0,0565 


0,a581 


0,0589 


o,mn 


0.061 i 


8 


0,0157 


0,0161 


0,0165 


0,0167 


O.OKiO 


0,0172 


8 


0,0628 


0,0644 


0.0659 


0,0667 


0,0675 


0,06!) 1 


9 


0.0176 


0,0180 


0,0184 


0,0186 


0,0188 


0,0192 


9 


0,0707 


0.0722 


0,0738 


0,0746 


0.0754 


0,0769 


10 


0,0190 


0,0200 


0,0204 


0,0206 


0.0208 


0,0212 


10 


0.07W5 


0,0801 


0.0816 


0,0824 


0,0832 


O.VHiS 


11 


0,0216 


0,0220 


0,0223 


0,0225 


0,0427 


0,0231 


11 


0.0864 


0,0879 


0,0895 


0,0903 


0.0911 


0,0!I2<> 


li 0,0235 


0,0239 


0,0243 


0.0245 


0,0247 


0,0251 


12 


0,0942 


o,oa58 


0,0973 


0,0981 


0.0989 


0.100-» 


13 


0,0255 


0,0259 


0,0263 


U.0265 


0.0267 


0,0270 


13 


0,1021 


0,1036 


0,1052 


0.1060 


0,1068 


0.1 (K.Ï 


14 


0,0274 


0,0278 


0,0282 


0,0284 


0,0286 


0,0290 


14 


0,1099 


0,1115 


0,1130 


0.1138 


0,114<> 


0,1 16i 


15 


0.0294 


0,0208 


0,0302 


0,0304 


0,0306 


0,0310 


15 


0,1178 


0,1193 


0,1209 


0.1217 


0,1225 


0,12Ml 


16 


0,0314 


0,0318 


0,0321 


0,0323 


0,0325 


0,a329 


16 


0,1256 


0,1272 


0,1287 


0,1295 


0,13a3 


0,131'» 


17 


0,0333 


0,0337 


0,0341 


0,0343 


0,0345 


0,0349 


17 


0,1334 


0,ia50 


0.1366 


0.1374 


0,1382 


0.13<n 


18 


0,a^53 


0,0357 


0.0361 


0,0363 


0,0365 


0,0368 


18 


0,1413 


0,1429 


0.1444 


0,1452 


0.1460 


O.liTli 


19 


0,0372 


0,0376 


0,0380 


0,0382 


0,0384 


0,0388 


19 


0,1492 


0,1507 


0,1523 


0,1531 


0,1539 


O.tV)* 


iO 


0,0392 


0,0396 


0,0400 


0,0402 


0,0404 


0.0408 


20 


0,1570 


0,1586 


0.1601 


0,1609 


0,1617 


0.1G3:i 


-il 


0,0412 


0,0416 


0.0419 


0,0421 


0,0423 


0,0427 


21 


0,1<>49 


0.1664 


0,1679 


0,1688 


0,1696 


0.1711 


•li 


0,0431 


0.0435 


0.0439 


0,0441 


0.0443 


0,0447 


22 


0,1727 


0,1743 


0,1758 


0,1766 


0,1774 


0,1 7KI 


i3 


0,0451 


0,0455 


0,0459 


0,0461 


OfiMiS 


0,0466 


23 


0,1806 


0,1821 


0,1837 


0,1845 


0,1853 


0.1K»>>^ 


ii 


0,0470 


0,0474 


0,0478 


0,0480 


0,0482 


0,048() 


24 


0,1 8H4 


0,189!) 


0,1915 


0.1923 


0,1931 


0,19*7 


i5 


0,0490 


0,0494 


0,0498 


0,0500 


0,0?>02 


0,a506 


25 


0,1963 


0,1978 


0,1994 


0,2002 


0,2010 


0,20i>| 


• 

u 

2 


D - Oml5c S = 0.017671 


c 

2 


D = 0'n20c s = o.oaiw 1 


.0 1 ,2 ,4 1 ,5 1 ,6 1 ,8 


,0 ,2 ,4 1 ,5 ( ,6 


.8 





0,000 


0,004 


0,007 


0,009 


0,011 


0,014 





0,000 


0,006 


0,013 


0,016 


0,019 


0,0i» 


1 


0,018 


0,021 


0,025 


0,027 


0,028 


0,032 


1 


0,031 


0,038 


0.044 


0,047 


0,a50 


0.0)7 


2 


0,035 


0,039 


0,042 


0.044 


0,046 


0,a50 


2 


0,063 


0.069 


0,076 


0,079 


0.082 


O.OKS 


3 


0,053 


0,057 


0,060 


0.062 


0,064 


o,«n 


3 


0,094 


0,101 


0,107 


0.110 


0,113 


O.liO 


4 


0,071 


0,074 


0,078 


0,080 


0,081 


0,085 


4 


0,126 


0,132 


0,139 


0,142 


0,145 


O.l.M 


5 


0,089 


0,092 


0,096 


0,097 


0.099 


0,103 


5 


0,157 


0,164 


0,170 


0,173 


0,176 


0,183 


6 


0,106 


0.110 


0,113 


0,115 


0,117 


0,120 


6 


0,188 


0,195 


0,202 


0.2a5 


0.208 


0.41* 


7 


0,124 


0,127 


0,131 


0,133 


0.135 


0,138 


7 


0,220 


0,227 


0,233 


0,236 


0,239 


0,i«i 


8 


0,142 


0,145 


0,149 


0,150 


0,152 


0,156 


8 


0,251 


0,258 


0,265 


0,268 


0,271 


0,277 


9 


0,159 


0,163 


0,166 


0,168 


0.170 


0,173 


9 


0,283 


0,2Î)0 


0,296 


0,299 


0,302 


o,:k«i 


10 


0,177 


0.181 


0,184 


0,186 


0,188 


0,191 


10 


0,314 


0,321 


0,328 


0.331 


0.334 


0,3*0 


11 


0.195 


0,198 


0,202 


0,204 


0,205 


0,209 


11 


0,345 


0,353 


0.359 


0,362 


0.3(yi 


0,37i 


12 


0.212 


0,216 


0,219 


0,221 


0.223 


0,227 


12 


0,377 


0,384 


0,391 


0,394 


0,397 


o,m 


13 


0,230 


0,234 


0,237 


0,239 


0,241 


0,2U 


13 


0,408 


0,416 


0,422 


0,425 


0,428 


O.MÔ 


14 


0,248 


0,251 


0,255 


0.257 


0,258 


0,262 


14 


0,440 


0.447 


0,454 


0,457 


0,460 


0.*4ft> 


15 


0,266 


0,269 


0,273 


0.274 


0,276 


0,280 


15 


0,471 


0.479 


0,485 


0,488 


0.491 


O.IÎW 


IG 


0,283 


0.287 


0,290 


0.292 


0,2Î)4 


0,297 


16 


0.502 


0.510 


0,517 


0,520 


0,523 


o;ii!» 


17 


0,301 


0,304 


0,308 


0,310 


0,312 


0,315 


17 


0.5:i4 


0,542 


0,54« 


0,551 


0,554 


o.:><ii 


18 


0,319 


0,322 


0,326 


0,327 


0,319 


0,333 


18 


0,:><J5 


0,573 


0.580 


0,583 


0,58(> 


o,m . 


19 


0,336 


0,310 


o,:mh 


0,345 


0,347 


0,350 


19 


0,597 


0,<i05 


0.611 


0,614 


0,617 


o.wt 


20 


0,35i 


0,358 


0,301 


0,3()a 


0,365 


0,3<i8 


20 


0,r}28 


0.036 


0,64,3 


0,646 


0,649 


0,6V» 


21 


0,372 


0,375 


0.379 


0,381 


0.382 


0,386 


21 


0.(m9 


0,Wi8 


0,674 


0,677 


0,680 


0,(W7 


22 


0,389 


0,393 


0,396 


0,398 


0,400 


0,404 


22 


0,691 


0,699 


0,70<j 


0,709 


0,712 


0.7IH, 


23 


0,407 


0,411 


0,414 


0,416 


0,41H 


0,421 


2.'i 


0,722 


0,731 


0.737 


0.740 


0,743 


O.TMI 


2i 


0,42:» 


0,428 


0,432 


0.434 


o.4:i,> 


0.439 


24 


0,754 


0,762 


0.769 


0,772 


0.775 


0,781 


25 


0,44^1 


0,44*5 


0,450 


0,451 


0.4;i3 


0,4;>7 


-25 


0,785 


0,794 


0,800 


0,803 


0.806 


o.Hi;? 
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D = diamètre an milieu 





• 

o 


D = 0™25c 


S = 0,049087 


(À 

c 

2 


D = OmQQe S = 0,070fiHfi 


.0 ,2 


.♦ 1 .5 1 


,6 .8 


,0 ,2 ,4 1 .5 1 ,6 1 ,8 





0,000 


0,010 


0.020 


0,025 


0,029 


0,039 





0,000 


0,014 


0,028 


0,035 


0,042 


0,057 




i 


0,0i9 


0,059 


0.069 


0,074 


0,079 


0.088 


1 


0,071 


0,085 


0,090 


0,106 


0.113 


0,127 




2 


0,098 


0,108 


0,118 


0,123 


0,128 


0,137 


2 


0,141 


0,1.56 


0,170 


0,177 


0,184 


0.198 




3 


0.147 


0,157 


0,167 


0,172 


0,177 


0,187 


3 


0,212 


0,226 


0.240 


0,247 


0,2.55 


0,269 




4 


0,196 


0,206 


0,216 


0,221 


0,226 


0,237 


4 


0,283 


0,297 


0.311 


0,318 


0,325 


0,339 




5 


0.246 


0,255 


0,265 


0,270 


0.275 


0,285 


5 


0,354 


0,368 


0.382 


0.389 


0,396 


0,410 




6 


0,295 


0,304 


0.314 


0,310 


0,324 


0,334 


6 


0,424 


0,438 


0,452 


0,460 


0,467 


0,481 




7 


0,344 


0,:i54 


0,363 


0,368 


0,373 


0,383 


7 


0,495 


0..509 


0.523 


0.530 


0,537 


0.551 




8 


0,393 


0.403 


0,412 


0,417 


0,422 


0,432 


8 


0.566 


0,.58O 


0,594 


0.601 


0,608 


0,622 




9 


0,442 


0,452 


0,462 


0,466 


0,471 


0,481 


9 


0,636 


0,6.*$0 


0,665 


0,672 


0,679 


0,693 




10 


0,491 


0,501 


0,511 


0,516 


0,.'S20 


0,530 


10 


0,707 


0,721 


0,735 


0,742 


0,749 


0,764 




11 


0,540 


0,550 


0,560 


0,565 


0,.570 


0..579 


11 


0,778 


0,792 


0,806 


0.813 


0,820 


0,834 




U 


0.589 


0,599 


0,609 


0,614 


0,619 


0.628 


12 


0,848 


0,863 


0,877 


0,884 


0,891 


0,9a5 




13 


0.638 


0,648 


0,058 


0,663 


0,668 


0,678 


13 


0,919 


0.933 


0,947 


0,954 


0,062 


0,976 




U 


0,687 


0,697 


0,707 


0,712 


0.717 


0,727 


14 


0,990 


1,004 


1.018 


1,025 


1,032 


1,046 




15 


0.737 


0,746 


0,756 


0,761 


0,766 


0.776 


15 


1,061 


1.075 


1,089 


1,096 


1,103 


1,117 




10 


0,786 


0,795 


0.805 


0,810 


0.815 


0,825 


16 


1.131 


1,145 


1,1.59 


1,167 


1,174 


1,188 




17 


0,835 


0,845 


0.854 


0,8.59 


0,864 


0,874 


17 


1,202 


1,216 


1,230 


1,237 


1,244 


1,2.58 




18 


0,884 


0,894 


0,903 


0,908 


0,913 


0.f>23 


18 


1,273 


1,287 


1,301 


1,308 


1,315 


1,.329 




lî> 


0,933 


0,943 


0,053 


0,957 


0,962 


0,972 


19 


1,343 


1,3.57 


1,372 


1.379 


1,386 


1,400 




20 


0.982 


0,992 


1,002 


1,006 


1,011 


1,021 


20 


1,414 


1.428 


1.442 


1,449 


1,456 


1.471 




il 


l,a31 


1,011 


l.WSl 


l,a'(6 


1.061 


1.070 


21 


1.485 


1.499 


1.513 


1,520 


1,.527 


1.541 




±2 


1,080 


1,090 


1,100 


i.ia-s 


1,110 


1.119 


22 


1,.555 


1..'570 


1..584 


1,.591 


1,.598 


1,612 




23 


1.129 


1,139 


1,149 


1,1.54 


1,1.59 


1,169 


23 


1,626 


1,640 


1,6.54 


1.661 


1,669 


1.682 




24 


1,178 


1,188 


1,198 


1,203 


1,208 


1,218 


24 


1,607 


1.711 


1.725 


1,732 


1,7.39 


1,753 




25 


1,228 


1,237 


1,247 


1,2.52 


1,257 


1,267 


25 


1,768 


1,782 


1,796 


1,803 


1,810 


1,824 




c 
o 


D = CnSSc 


S = 0,0î>6i11 


(X 


D - 0m40c S — 0.12J663 




,0 ,2 ,4 1 ,5 


.6 1 ,8 


.0 ,2 ,4 1 ,5 1 ,6 ,8 







0,000 


0,019 


0.038 


0,048 


o,a«$8 


0.077 





0,000 


0.025 


0.0.50 


0,063 


0,075 


0,101 




1 


0,006 


0,115 


0,135 


0,144 


0,1.54 


0,173 


1 


0,126 


0,151 


0,176 


0,189 


0,202 


0,214 




2 


0,192 


0.211 


0,231 


0,241 


0.250 


0,269 


2 


0,252 


0,277 


0,302 


0.315 


0,328 


0,340 




3 


0,289 


0,308 


0,327 


0,337 


0.346 


0,36(> 


3 


0.378 


0.403 


0,428 


0.441 


0,454 


0.46<i 




4 


0,385 


0,40i 


0.423 


0,433 


0,443 


0,462 


4 


0,504 


0,.529 


0,5.54 


0,567 


0,580 


0,.592 




5 


0,481 


0.500 


0,519 


0,529 


0,539 


O..S.'>8 


5 


0,630 


0,6.55 


0.680 


0.693 


0.706 


0.718 




♦> 


0,577 


0.596 


0,616 


0,625 


0,635 


o.cyu 


6 


0,7.56 


0,781 


0,8W} 


0.819 


0,832 


0,844 




7 


0,673 


0,693 


0,712 


0,722 


0,731 


0,750 


7 


0,882 


0,907 


0,932 


0,945 


0,9.58 


0,970 




8 


0,770 


0,789 


0,808 


0.818 


0,827 


0,847 


8 


1,008 


1.033 


1.058 


1,071 


1,084 


1,096 




» 


0.866 


0,885 


O.ÎKH 


0,914 


0,924 


0,943 


9 


1,1.34 


1,1.59 


1,184 


1,197 


1,210 


1.222 




10 


0.962 


0,981 


1,000 


1,010 


1.020 


i,o;j9 


10 


1,260 


1.285 


1,310 


1.323 


1,.336 


1..348 




11 


l,a58 


1,077 


1.097 


1,10() 


1,116 


1,1. W 


11 


1,386 


1,411 


1,4^)6 


1.449 


1,462 


1,474 




1 *^ 


1,154 


1,174 


1,193 


1 .203 


1,212 


i,2;n 


12 


1,512 


1,5:17 


1 ,.5()2 


1,.575 


1,.588 


l.CKX) 




! 13 


1,251 


1,270 


1,289 


l,29i) 


1,.108 


1,.328 


13 


1.638 


1,66;^ 


l,(i88 


1.701 


1,714 


1,726 




li 


1,347 


i.ddti 


1.385 


1.395 


1,405 


1,424 


14 


1.764 


1,789 


1,814 


1,827 


1,840 


1,8.52 




15 


1,443 


1,462 


1.481 


1.491 


l,.*»! 


l.?S20 


15 


1.890 


1,915 


1,940 


1,953 


1,966 


1.978 




1» 


1,539 


1,558 


1.578 


1,.587 


1,597 


1.616 


16 


2,016 


i,041 


2,066 


2.079 


2,092 


2,104 




17 


1,035 


l,(i55 


1.074 


i.mi 


1,693 


1,712 


17 


2.142 


2.167 


2,192 


2.205 


2,218 


2,2.30 




IK 


1 .732 


1.751 


1.770 


1.780 


1,789 


1,809 


18 


2,2<)8 


2.293 


2,318 


2,.331 


2,,344 


2, .356 




11» 


1.828 


1,847 


l.Wiii 


1,876 


1.880 


l.OOS 


19 


2,.394 


2,419 


2,444 


2.457 


2,470 


2,482 




20 


1 ,924 


1,943 


1,962 


1,972 


1,982 


2,001 


20 


2,.'S20 


2,545 


2,570 


2.583 


2,596 


2,608 




21 


2,020 


2.039 


2.059 


i.WW 


2.078 


2,0i>7 


21 


2,6*6 


2,671 


2.69<J 


2,709 


2.722 


2,734 




r« 


2,116 


2,13<> 


2,155 


2,Hk» 


2,174 


2,193 


22 


2,772 


2,797 


2,822 


2,M;r> 


2,848 


2,8<i0 




2.1 


2,213 


2,232 


2,251 


2,2<J1 


2,270 


2,290 


2.3 


2,85)8 


2.923 


2.948 


2,tKil 


2.974 


2,98(i 




2i 


2,309 


2,328 


2, .347 


2,3.'>7 


2,.«i7 


i,:w«) 


24 


3.024 


3,049 


3,074 


3,087 


3,100 


3,112 




25 


2,405 


2,424 


2,443 


2,4,'>3 


2,463 


i,iHi 


'25 


3,i;i0 


3,17:i 


3,200 


3,213 


3,22<i 


3,2.38 
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BOIS ABATTUS 








D = diamètre an milieu 


1 


D = 0«46<' S = 0,1S9043 


1 


D - 0i»50« S — 0.1963%9 


,0 .3 ,4 ( ,5 1 .6 1 ,8 


,0 ,3 ,4 1 ,5 1 ,6 ,8 





0,000 


0,033 


0,064 


0,060 


0,095 


0,127 





0,000 


0,039 


0,079 


0,098 


0,118 


0,157 


1 


0,189 


0,191 


0,233 


0,339 


0,254 


0,286 


1 


0,196 


0,385 


0,374 


0.294 


0.314 


0,3.13 


2 


0,318 


0,350 


0,383 


0,396 


0.413 


0,445 


2 


0,392 


0,431 


0,470 


0,490 


0.510 


0,549 


3 


0,477 


0,500 


0,541 


0,557 


0,572 


0,604 


3 


0,588 


0,637 


0,666 


0,686 


0.706 


0.7*5 


i 


0,636 


0,668 


0.700 


0,716 


0,731 


0,763 


4 


0,784 


0,823 


0.862 


0,882 


0,902 


0.941 


5 


0,795 


0,837 


0,a59 


0,873 


0,890 


0,923 


5 


0.980 


1,019 


1.058 


1,078 


1,098 


1.137 


6 


0,954 


0.986 


1,018 


1,034 


1,049 


1,061 


6 


1,176 


1,215 


1.354 


1,374 


1,294 


1,333 


7 


1,113 


1,145 


1,177 


1.193 


1,308 


1,240 


7 


1,372 


1,411 


1,450 


1,470 


1.490 


1.519 


8 


1,373 


1,304 


1,336 


1,353 


1,867 


1,399 


8 


1.568 


1,607 


1,646 


1.666 


1,686 


1.715 





1,431 


1,463 


1,495 


1,511 


1,526 


1,558 


9 


1,764 


1,803 


1,842 


1,863 


1,882 


1,911 


10 


1,590 


1,633 


1.654 


1,670 


1,685 


1,717 


10 


1,960 


1.999 


3,038 


3,058 


2,078 


2,117 


11 


1,740 


1,781 


1,813 


1,839 


1,844 


1.876 


11 


2,156 


2,195 


3,334 


3.354 


2.274 


2,313 


IS 


1,908 


1,940 


1,973 


4,968 


2,003 


2,035 


12 


3,353 


2,391 


3,430 


2.450 


2.470 


2,509 


la 


3,067 


3,099 


3,131 


3,147 


2.163 


2,194 


13 


3,548 


3,587 


3,636 


2.646 


2.666 


2,7(W 


14 


3,336 


3,358 


3,390 


3,306 


3,321 


2,353 


14 


3,744 


3,783 


3,833 


2,842 


2,862 


2,901 


15 


3,385 


3,417 


3,449 


3,465 


3,480 


3,513 


15 


3,940 


3,979 


3,018 


3,038 


3,058 


3,097 


16 


3.544 


3,576 


3,608 


3,634 


3,639 


3,671 


16 


3,136 


3,175 


3,314 


3,333 


3,254 


3,193 


17 


3,703 


3,735 


3,767 


3,783 


3,798 


3,830 


17 


3,332 


3,371 


3,410 


3,430 


3,450 


3,489 


18 


3,863 


3,894 


8,036 


3,943 


3,957 


3.969 


18 


3,528 


3,567 


3,606 


3,636 


3,646 


3,685 


19 


3,031 


3.053 


3,085 


3,101 


3,116 


3.148 


19 


3,734 


3.763 


3.803 


3,823 


3,842 


3,881 


30 


3,181 


3,313 


3,344 


3,360 


3,375 


3,307 


30 


3,920 


3,959 


3,998 


4,018 


4,038 


4,077 


31 


3,339 


3,371 


3,403 


3,419 


3,434 


3,466 


31 


4,116 


4,155 


4,194 


4,214 


4,234 


4,173 


23 


3.498 


3,530 


3,563 


3,578 


3,593 


3,625 


22 


4,312 


4,351 


4,390 


4,410 


4,430 


4,4€9 


13 


3,657 


3,689 


3,731 


3,737 


3,752 


3,784 


23 


4,501 


4,547 


4,586 


4,606 


4,626 


4,665 


34 


3,816 


3,848 


3,880 


3.896 


3,911 


3,943 


24 


4,704 


4,743 


4,783 


4,802 


4,822 


4,861 


35 


3,975 


4,007 


4,039 


4,055 


4,070 


4,102 


25 


4,000 


4,939 


4,978 


4,998 


5,018 


5,057 


6fi 

C 


D = 0m55c s = 0,i37582 


1 


D - 0m60e s = 0,a8i743 


,0 1 ,3 ,4 1 ,5 ( ,6 ,8 


,0 ,2 ,♦ 1 ,5 1 ,6 


.8 





0,000 


0,047 


0,095 


0,119 


0,143 


0,190 





0,000 


0,057 


0,113 


0,141 


0,170 


0.226 


1 


0.338 


0.286 


0,333 


0,357 


0,381 


0,428 


1 


0,283 


0,340 


0,396 


0,425 


0,453 


0,509 


3 


0,476 


0,534 


0,571 


0,595 


0,619 


0,666 


2 


0.566 


0.633 


0,679 


0,708 


0,736 


0,791 


3 


0,714 


0,762 


0,809 


0,833 


0,857 


0,904 


8 


0,849 


0,906 


0,962 


9,991 


1,019 


1,075 1 


* 


0,952 


1,001 


1,047 


1,071 


1,095 


1,142 


4 


1,132 


1,189 


1,245 


1,274 


1.302 


l,:tô8 


5 


l,nM) 


1,238 


1,385 


1,309 


1.333 


1,380 


5 


1,415 


1,473 


1,528 


1,557 


1.585 


1,641 


6 


1,438 


1,476 


1,533 


1,547 


1,571 


1,618 


6 


1,698 


1,755 


1,811 


1,840 


1.8G8 


1,914 


7 


1,666 


1,714 


1,761 


1,785 


1,809 


1,856 


7 


1,981 


2,038 


2.094 


2.123 


2,151 


2,107 


8 


1,904 


1,952 


1,999 


3.023 


3,047 


2,094 


8 


2,264 


3,831 


3.377 


2.406 


2,434 


2,490 


9 


3,142 


3,190 


3,337 


2,361 


3,285 


2,332 


9 


2,547 


3,604 


3,660 


3,689 


2,717 


2,773 


10 


3.380 


3,438 


3,475 


X,4v<l 


2,523 


2,570 


10 


2,830 


3,887 


3,943 


3,973 


3,000 


3,056 


11 


3,018 


3,666 


3.713 


2,737 


2,761 


2.808 


11 


3,113 


3,170 


3,326 


3,355 


3,283 


3,339 


13 


3,856 


2,90i 


3,951 


2.975 


2,999 


3,046 


12 


3,390 


3.453 


3,500 


3,538 


3,566 


3.614' 


13 


3,094 


3,142 


3,189 


3,213 


3,237 


3,284 


13 


3,679 


3,736 


3,792 


3.821 


3,849 


3.905 


14 


3,332 


3,380 


3,437 


3.451 


3,475 


3,522 


14 


3,962 


4,019 


4,075 


4,104 


4,132 


4.18».' 


15 


3,570 


3,618 


3,665 


3,689 


3,713 


3,760 


15 


4,245 


4.303 


4,368 


4,387 


4,415 


4.471 


16 


3,808 


3.856 


3,903 


3.927 


3,951 


3,998 


16 


4,528 


4,585 


4,641 


4,670 


4,696 


4,754 


17 


4,046 


4,094 


4,141 


4,165 


4,189 


4,236 


17 


4,811 


4.868 


4,924 


4.953 


4,981 


5,ai7 


18 


4,284 


4,332 


4,379 


4,403 


4,427 


4,474 


18 


5,094 


5.151 


5,207 


5,336 


5,264 


5,320 


10 


4,522 


4,570 


4.617 


4,641 


4,665 


4,712 


19 


5,377 


5.434 


5,490 


5,519 


5,547 


5,603 


30 


4,760 


4,806 


4,855 


4,879 


4,903 


4.950 


20 


5,660 


5,717 


5.773 


5,802 


5,830 


5.886 


21 


4,996 


5,046 


5.093 


5,117 


5,141 


5,188 


21 


5,943 


6.000 


6.056 


6,065 


6,113 


6,169 


23 


5,236 


5,284 


5.331 


5,355 


5,379 


5,426 


22 


6,226 


6.383 


6.339 


6,368 


6,396 


6.452 


33 


5,474 


5,522 


5.569 


5,593 


5,617 


5.664 


23 


6,509 


6,566 


6,622 


6,651 


6.679 


6,73.'S 


34 


5,712 


5,760 


5,807 


5,831 


5,855 


5,902 


24 


6,792 


6.849 


6,905 


6.934 


6,962 


7.018 


35 


5.950 


5,998 


6,045 


6,069 


6.093 


6,140 


25 


7,075 


7,133 


7,188 


7,317 


7.245 


7,301 
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BOIS ABATTUS 



D = diamètre an milieu 





0n»65e S — 0,331830 


c 

2 


D — 0na7(K S = 0,384845 


1 ^ 

1 M 1 ,0 


,« 


.4 1 ,5 1 .6 


.8 


,0 .4 ,4 1 ,5 1 ,6 ,8 


0,000 


0,066 


0,133 


0,166 


0,190 


0,265 





0,000 


0,077 


0,154 


0,194 


0,231 


0,306 


1 0,332 


0,398 


0,465 


0,408 


0,531 


0.598 


1 


0,385 


0,462 


0,539 


0,578 


0,616 


0,603 


1 i 0,664 


0,730 


0,797 


0,830 


0,863 


0,9:)0 


2 


0,770 


0,847 


0,944 


0,963 


1,001 


1,078 


3 0.996 


1,062 


1,129 


1,162 


1,195 


1,262 


3 


1.155 


1,232 


1,309 


1,348 


1,386 


1,463 


4 1.3i8 


1,394 


1,461 


1,494 


1,527 


1.594 


4 


1.540 


1,617 


1,094 


1,733 


1,771 


l,o48 


5 1,660 


1,726 


1.793 


1,826 


1,&59 


1,^26 


5 


1,945 


2,002 


4,079 


4,118 


2,156 


4,433 


6 1,9» 


2,058 


2.125 


2,158 


2,191 


2,258 


6 


2,310 


2,387 


4,464 


4,503 


2.541 


2,618 


: î.3îi 


2,390 


2,457 


2,490 


2,523 


2,590 


7 


2.695 


2,772 


4,849 


4,888 


4.946 


3,003 


8 2,&% 


2,722 


2,789 


2,822 


2,855 


2,922 


8 


3,080 


3,157 


3,434 


3,473 


3,311 


3,388 


9 2,988 


3,054 


3,121 


3,154 


3,187 


3,254 


9 


3.465 


3,542 


3,619 


3,658 


3,606 


3,773 


10 3.320 


3.386 


3.453 


3,486 


3,519 


3,586 


10 


3.850 


3,927 


4,004 


4,043 


4,061 


4,158 


Il 3,6?$2 


3,718 


3,785 


3,818 


3,851 


3,918 


11 


4,235 


4,312 


4,389 


4,448 


4,466 


4,543 


\i 3,984 


4,050 


4,117 


4,150 


4,183 


4,250 


12 


4,620 


4,607 


4,774 


4,813 


4,851 


4,928 


13 4,316 


4,382 


4,449 


4,482 


4,515 


4,582 


13 


5,005 


5,082 


5,159 


5,198 


5,436 


5,313 


14 4,&(8 


4,714 


4,781 


4,814 


4,847 


4.914 


14 


5,390 


5,467 


5,544 


5,583 


5,641 


5,608 


15 4,980 


5,046 


5,113 


5,146 


5,179 


5,240 


15 


5,775 


5,852 


5,929 


5,968 


6,006 


6,083 


16 5.312 


5,378 


5,445 


5,478 


5,511 


5,578 


16 


6,160 


6,237 


6,314 


6,353 


6,391 


6,468 


17 5.644 


5,710 


5,777 


5,810 


5,843 


5,910 


17 


6,545 


6,6^ 


6,609 


6,738 


6,776 


6,853 


18 5.976 


6,042 


6,109 


6.142 


6,175 


6,242 


18 


6,930 


7,007 


7,084 


7,143 


7,161 


7,238 


19 6,308 


6,374 


6,441 


6,474 


6,507 


6,574 


19 


7,315 


7,392 


7,469 


7,508 


7,546 


7,623 


iO 6,640 


6,706 


6,773 


6,806 


6,839 


6,906 


20 


7,700 


7,777 


7,854 


7,893 


7,931 


8,008 


il 6,972 


7,038 


7,iœj 


7,138 


7,171 


7,238 


21 


8.085 


8,162 


8,239 


8,478 


8,316 


8,393 


a 7,304 


7,370 


7,437 


7,470 


7,503 


7,570 


24 


8.470 


8,547 


8,624 


8,663 


8,701 


8,778 


« 7,036 


7,702 


7,769 


7,802 


7,835 


7.902 


23 


8.855 


8,932 


9,009 


9,048 


9,086 


9,103 


n 7.968 


8,034 8,101 


8,134 


8,167 


8.234 


24 


9.240 


9,317 


9.394 


9,433 


9.471 


9,548 


«(8.300 


8,366 8.433 


8,466 


8,499 


8.566 


25 


9.625 


9,702 


9.779 


9,818 


9,856 


9,933 




0in75c S = 0,4 


41780 


te 

G 

3 


D = 0<o80« S — oj902ar>4 


i ,0 


,« ,4 1 ,5 1 ,6 


,8 


,0 ,2 ,4 1 ,5 1 ,6 .8 


0,' 0.000 


0,088 


0,177 


0,221 


0.265 


0,353 





0,000 


0,101 


0,401 


0,451 


0.304 


0,402 


1 0,442 


0,530 


0,619 


0,663 


0,707 


0,796 


1 


0,503 


0,604 


0,704 


0,755 


0,805 


0,905 


i 0.884 


0,972 


1,061 


1,105 


1,149 


1,238 


2 


1,006 


1,107 


1,407 


1,458 


1,308 


1,408 


1 3 1,326 


1,414 


1,503 


1,547 


1,591 


1.680 


3 


1.509 


1,610 


1,710 


1,761 


1,811 


1,911 


4 1,768 


1,856 


1,945 


1,989 


2,033 


2,122 


4 


2,012 


2,113 


4,413 


4,264 


4,314 


2,414 


5 2,210 


2,298 


2,387 


2,431 


2,475 


2,564 


5 


2,515 


2,616 


4,716 


2,767 


4.817 


2,917 


6 2,«52 


2,740 


2,829 


2,873 


2,917 


3,006 


6 


3,018 


3,119 


3,219 


3,270 


3,340 


3,420 


7' .1,094 


3,182 


3,271 


3.315 


3,359 


3,448 


7 


3,521 


3,642 


3,722 


3,773 


3,843 


3,923 


«; 3,536 


3,624 


3,713 


3,757 


3,801 


3,890 


8 


4,024 


4,125 


4,225 


4,276 


4,346 


4,426 


9, 3,Jn8 


4,066 


4,155 


4,199 


4,243 


4,332 


9 


4,527 


4,648 


4,728 


4,779 


4,849 


4,929 


10 4,420 


4,508 


4,597 


4.641 


4,685 


4,774 


10 


5.030 


5,131 


5,231 


5,482 


5,334 


5.432 


H 4,862 


4,950 


5,039 


5,083 


5,127 


5,216 


11 


5,533 


5,634 


5,734 


5,7«i 


5,835 


5,935 


12 .t,304 


5,392 


5,481 


5,525 


5,569 


5.658 


12 


6.030 


6,137 


6,237 


6,288 


6,338 


6.438 


13 5,746 


5,834 


5,923 


5,967 


6,011 


6,100 


13 


6,539 


6,640 


6,740 


6,791 


6.841 


6.941 


14 6,188 


6,276 


6,365 


6,409 


6,453 


6,542 


14 


7,042 


7,143 


7,243 


7,294 


7.344 


7.444 


15 6.630 


6,718 


6,807 


6,851 


6,895 


6,984 


15 


7,545 


7,646 


7,746 


7,797 


7.847 


7,947 


16 7,074 


7,160 


7,249 


7.293 


7,337 


7,426 


16 


8,048 


8,149 


8,449 


8,300 


8,350 


8,450 


17 7,514 


7,602 


7,691 


7,735 


7,779 


7,868 


17 


8,551 


8,654 


8,754 


8,803 


8,853 


8,953 


18 7,956 


8,044 


8,133 


8,177 


8.221 


8.310 


18 


9,054 


9,155 


9,255 


9,306 


9,356 


9,456 


19 8,398 


8,486 


8,575 


8.619 


8.663 


8,752 


19 


9,557 


9,658 


9,758 


9,809 


9,859 


9,959 


20 8,840 


8,028 


9,017 


9,061 


9,ia5 


9,194 


20 


10,060 


10,161 


10,261 


10,312 


10,364 


10,462 


21 9,282 


9,370 


9,459 


9,503 


9,547 


9,636 


21 


10,563 


10,664 


10,764 


10,8 i.'i 


10,865 


10,965 


22 9,744 


9,81i 


9,901 


9,945 


9,980 


10,078 


22 


11,066 


11,167 


11.267 


11,318 


11,368 


11,468 


23 10,166 


10,254 


10,343 


10,387 


10.431 


10.520 


23 


11,569 


11,670 


11,770 


11.821 


11,871 


11,971 


24 10,608 


10,606 


10,785 


10,829 


10,873 


10.962 


24 


12,072 


14,173 


12,273 


12.324 


14,374 


12,474 


25 11,050 


11,138 


11,227 


11,271 


11,315 


11,404 


25 


12,575! 12,676 ! 12,776 


12,827 


14,877 


12,977 
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D = diamètre au milieu 



D = 0<»86o 



S = 0,Stf745 



.0 



,1 I ,4 I ,5 I ,6 1 ,8 



te 

s 



D = 0">90^ 



S = 0.638t: 



,0 



.2 I .4 I .5 I »« 



.8 






0,000 


0,113 


0,227 


0,284 


0,340 


1 


0,507 


0,680 


0,794 


0,851 


0,907 


i 


1,134 


1,247 


1,361 


1.418 


1,474 


3 


1,701 


1,814 


1,928 


1,965 


2,041 


4 


2,268 


2,381 


2,405 


2.552 


2,606 


5 


2,885 


2,948 


3,062 


3,119 


3.175 


6 


3,402 


3,515 


3,620 


3,686 


3,742 


7 


3,000 


4,062 


4,196 


4,253 


4,309 


8 


4,536 


4,640 


4,763 


4,820 


4,876 


9 


5,103 


5,216 


5,330 


5,387 


5,443 


10 


5,670 


5.783 


5,807 


5,954 


6,010 


11 


6,237 


6,350 


6,464 


6,521 


6,577 


li 


6,804 


6,917 


7,031 


7,088 


7,1U 


13 


7,371 


7,484 


7,508 


7,655 


7,711 


14 


7,938 


8,051 


8,165 


8,222 


8,278 


15 


8,505 


8,618 


8,732 


8,789 


8.845 


16 


9,072 


9.185 


9,299 


9,356 


9,412 


17 


9,639 


9,752 


9.866 


9,923 


9,979 


18 


10,206 


10,319 


10,433 


10,490 


10,546 


19 


10,773 


10,886 


11,000 


11,057 


11,113 


20 


11,340 


11,453 


11,567 


11,024 


11,680 


SI 


11,907 


12,020 


12,134 


12.191 


12,247 


ii 


12,474 


12,587 


12,701 


12,758 


12.814 


i3 


13.041 


13,154 


13,268 


13,325 


13.381 


24 


13,606 


13,721 


13,835 


13,892 


13,948 


25 


14,175 


14,288 


14,402 


14.459 


14,515 



te 

s 




I 

2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
2i 
25 



0.454 
1,021 
1,588 
2,155 

2,722 

3,289 
3,856 
4,423 
4,990 
5,557 

6,124 
6,601 
7.258 
7,825 
8,392 

8,959 

9,527 

10,003 

10,660 

11,227 

11,794 
12,361 
12,928 
13,405 
14.062 
14,629 




1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 



0.000 
0,636 
1,272 
1,906 
2,544 

3,180 
3,816 
4,452 
5,088 
5,724 

6,360 
6.996 
7,632 
8.268 
8,904 

9,540 
10,176 
10,812 
11,448 
12,064 

12,720 
13,356 
13,992 
14,628 
15.264 
15,900 



0,127 
0,703 
1,399 
2,035 
2,671 

3.807 
3,943 
4,579 
5,215 
5,851 

6,487 
7,123 
7,750 
8.895 
9,031 

9,607 
10,303 
10,939 
11,575 
12,211 

12,847 
13,483 
14,119 
14,755 
15,391 
16,027 



0,254 
0,800 
1,526 
2,102 
2,796 

3,434 
4,070 
4,706 
5.342 
5,978 

6,614 
7,250 
7.886 
8.522 
9,158 

9,794 
10,4:10 
11.066 
11,702 
12,338 

12,974 
13,610 
14,246 
14.882 
15,518 
16,154 



0.318 
0,954 
1,500 
2,226 
2,862 

3,40o 
4,134 
4,770 
5,406 
6,042 

6.678 
7,314 
7,950 
8,586 
9, 



9,858 
10.494 
11,130 
11.766 
12,402 

13,038 
13.674 
14,310 
14.946 
15.582 
16,218 



0, 
1,018 
1,654 
2,290 

%9m 

3,561 
4,196 
4,834 
5,470 
6,106 

6.742 
7,378 
8.014 
8.650 
9.286 

9.922 
10,558 
11.194 
11,830 
12,466 

13,lQi 
13,738 
14,374 
15,010 
15,646 
16,282 



0.509' 

1,14S 

1,781. 

2,417' 

3,053 

3.6») 
4,3i'S 

4,9()i: 

5.597 
6,i33 

6,869 
7.505 
SMl 
8,777 
9.413 

10.0*» 
10,685 
11.321 
il,»'; 
12,593 

13,2» 

13,865, 

14,501 

15,137 

15,773, 

16.4091 



D = 


OnQSe 








S 


= 0.708821 


.0 


,« 


A 


1 


,5 


1 


,6 ,8 



D = ±mQQc 



S = 0,7«K»J 



,0 



,« 



.4 I ,5 ( ,6 



.8 



0,000 
0,709 
1,418 
2,127 
2,836 

8,545 
4,254 
4,963 
5,672 
6,381 

7,000 
7,799 
8.508 
9,217 
9,926 

10,635 
11,344 
12,a'(3 
12,762 
13,471 

14,180 
14,889 
15,598 
16,307 
17,016 
17,725 



0,142 
0,851 
1,560 
2,260 
2,978 

3.687 
4,396 
5,105 
5.814 
6,523 

7,232 
7.941 
8,650 
9,359 
10,068 

10,777 
11,486 
12,195 
12.904 
13.613 

14,322 
15,031 
15,740 
16,440 
17,158 
17,867 



0,284 
0,993 
1,702 
2,411 
8,120 

3,829 
4,538 
5,247 
5,956 
6,665 

7,374 
8.083 
8,792 
9,501 
10,210 

10,919 
11,628 
12,337 
13,040 
13,755 

14,464 
15.173 
15,882 
16,591 
17,300 
18.001 



0,354 
1,064 
1,773 
2,482 
3.191 

3,900 
4.609 
5.318 
6,027 
6,736 

7,445 
8,154 
8,863 
9,572 
10,281 

10,990 
11,099 
12,406 
13,117 
13,826 

14,535 
15,244 
15,053 
16,662 
17,371 
18,080 



0,425 
1,134 
1,843 
2,552 
3,261 

3,070 
4,679 
5,388 
6.097 
6,806 

7,515 
8.224 
8,933 
9,642 
10,351 

11,060 
11,769 
12,478 
13,187 
13,896 

14.605 
15,314 
16,023 
16.732 
17.441 
18.150 



0,567 
1,270 
1,965 
2,094 
3,403 

4.112 
4,821 
5,530 
6.239 
6,948 

7,657 
8,366 
9.075 
9,784 
10,493 

11,202 
11,911 
12,620 
13,329 
14,038 

14,747 
15.456 
16.165 
16,874 
17,583 
18,292 




1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 



0.000 
0.785 
1,570 
2,355 
3.140 

3,925 
4,710 
5,495 
6,280 
7,065 

7,850 

8,635 

9,420 

10,205 

10,990 

11,775 
12,560 
13,345 
14,130 
14,915 

15,700 
16,485 
17.270 
18,055 
18,840 
19,625 



0,157 
0,942 
1,727 
2.512 
3,297 

4,082 
4,867 
5,652 
6,437 
7.222 

8,007 

8.792 

9.577 

10.362 

11.147 

11,932 
12,717 
13,502 
14,287 
15,072 

15,857 
16,642 
17,427 
18,212 
18,997 
19,782 



0,314 
1,099 
1.884 
2,609 
3,454 

4.239 
5.024 
5.810 
6,594 
7,379 

8,164 

8,948 

9,734 

10,519 

11,304 

12,069 
12.874 
13.659 
14,444 
15.229 

16,014 
16,799 
17.584 
18.360 
19,154 
19,939 



0.393 
1,178 
1,963 
2,748 
3,533 

4,318 
5,103 
5.888 
6,673 
7,458 

8,243 

9,028 

9,813 

10,596 

11,388 

12.168 
12,953 
13,738 
14,523 
15,308 

16.003 
16.878 
17,663 
18,448 
19,233 
20,018 



0.471 
1.2S6 
2,041 
2.826 
3,611 



4. 

5,181 

5,966 

6,751 

7,536 

8.321 

9,108 

9,801 

10,676 

11,461 

12,246 
13,031 
13,816 
14,001 
13,386 

16.171 
16.956 
17,741 
18,526 
10,311 
20.066 



0.628 > 
1,413 

i.l98 
2.9W 
3.768 

4.553 
5,338 
6.ii3 

6.9081 
7,693 

8,478'! 

9.J63 
10.048 
10.833 
11.618, 

li,403| 
13,188| 
13.973 
14,738| 
15,543' 

16.5i8' 
17.113 
17,898 
18.683 
19,4<» 

ao.i'fl; 
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D = d 


iamè 


lire au milieu 


ta 

i— 

1 


D = ImQSc S = 0,88800 


s 
3 


D = lmlO« 8 = OSKXIsa 


,0 1 .« 


.4 1 .5 1 ,6 ,8 


,0 .2 1 ,4 ( ,5 1 ,6 ,8 





0,000 


0.173 


0.346 


0,433 


0.520 


0,603 





0,000 


0.190 


0,380 


0,475 


0,570 


0,760 


1 


0,866 


1,089 


1,212 


1.299 


1.386 


1,559 


1 


0,950 


1.140 


1,330 


1,425 


1,520 


1,710 


2 


1,732 


1,905 


2,078 


2.165 


2,252 


2,425 


2 


1,000 


2,090 


2.280 


2,375 


2,470 


2.600 


3 


i.598 


2,771 


2.944 


3,031 


3,118 


3,291 


3 


2,850 


3.040 


3,230 


3,325 


3,420 


3.610 


i 


3.464 


3,637 


3,810 


3,897 


3,984 


4,157 


4 


3,800 


3,990 


4,180 


4,275 


4,370 


4,560 


3 


4,330 


4,503 


4,676 


4,763 


4,850 


5,023 


5 


4,750 


4.940 


5,130 


5,225 


5,320 


5,510 


6 


5.196 


5.309 


5,542 


5,629 


5,716 


5.889 


6 


5,700 


5,890 


6.080 


6,175 


6,270 


6,460 


m 
1 


6,069 


6,235 


6,408 


6,495 


6,582 


6,755 


7 


6,650 


6,840 


7,030 


7,125 


7,220 


7,410 


8 


6,928 


7,101 


7,274 


7,361 


7,448 


7,621 


8 


7,600 


7,790 


7,980 


8,075 


8,170 


8,360 


9 


7,794 


7,967 


8,140 


8,227 


8.314 


8,487 


9 


8,550 


8,740 


8,930 


9,025 


9,120 


9,310 


10 


8.660 


8,833 


9,006 


9,093 


9,180 


9,353 


10 


9,500 


9,600 


9,880 


9,975 


10,070 


10,260 


11 


9,526 


9,699 


9,872 


9,959 


10,046 


10,219 


11 


10,450 


10.640 


10,830 


10,025 


11,020 


11,210 


12 


10.392 


10,565 


10,738 


10,825 


10.912 


ii,oa5 


12 


11,400 


11,590 


11,780 


11,875 


11,970 


12,160 


13 


11.258 


11,431 


11,604 


11.691 


11,778 


11,951 


13 


12,350 


12,540 


12.730 


12,825 


12,920 


13.110 


U 


12,124 


12,207 


12,470 


12,557 


12,644 


12,817 


14 


13,300 


13,490 


13,680 


13,775 


13,870 


14.060 


15 


12,900 


13,163 


13,336 


13,423 


13.510 


13,683 


15 


14.250 


14,440 


14.630 


14,725 


14.820 


15,010 


16 


13,856 


14,029 


14.202 


14,289 


14,376 


14,549 


16 


15,200 


15,390 


15.580 


15,675 


15,770 


15.960 


17 


14.722 


14,895 


15,068 


15,155 


15,242 


15.415 


17 


16.150 


16,340 


16,530 


16,625 


16,720 


16 910 


,»» 


15,588 


15,761 


15.934 


16,021 


16,108 


16,281 


18 


17.100 


17.290 


17,480 


17,575 


17,670 


17.860 


Il9 

i 


16,454 


16,627 


16,800 


16.887 


16.974 


17,147 


19 


18,050 


18,240 


18,430 


18,525 


18,620 


18,810 


'iO 


17,320 


17,403 


17,666 


17,753 


17,840 


18,013 


20 


19.000 


19,190 


19.380 


19,475 


19,570 


19,760 


il 


18.186 


18,359 


18,532 


18,619 


18,706 


18,879 


21 


19,950 


20.140 


20,330 


20,425 


20.520 


20,710 


2i 


19,a52 


19,225 


19,396 


19,485 


19,572 


19,745 


22 


20,000 


21,090 


21,280 


21,375 


21,470 


21.660 


ii3 

1 


19.918 


20,091 


20,264 


20,351 


20,438 


20,611 


23 


21,850 


22,040 


22,230 


22,325 


22,420 


22,610 


:i4 


20.784 


20,957 


21,130 


21,21"1 


21,304 


21,477 


24 


22,800 


22,990 


23,180 


23.275 


23,370 


23.560 


2S 


21,650 


21,823 


21.996 


22.083 


22,170 


22,343 


25 


23,750 


23,940 


24,130 


24,225 


24,320 


24,510 


1 • 


D = l™15- S = 1,03800 1 


J 


D - lra20c S ^ i.iauoT 1 


,0 ,2 ,4 1 ,5 1 ,6 


,8 


,0 ,2 


.4 1 .5 1 ,6 ,8 1 





0,000 


0,207 


0,415 


0,519 


0,623 


0,831 





0,000 


0,226 


0,452 


0.565 


0,679 


0,905 


1 


1,040 


1,248 


1,456 


1,560 


1,664 


1,872 


1 


1,130 


1,356 


1,582 


1,605 


1,808 


2,034 


i 


2.080 


2,288 


2,496 


2,600 


2,704 


2,912 


2 


2,260 


2.486 


2.712 


2,825 


2,938 


3.164 


3 


3,120 


3,328 


3.536 


3,640 


3,744 


3,952 


3 


3.390 


3.616 


3,842 


3,955 


4,068 


4,294 


4 


4,160 


4,368 


4,576 


4,680 


4,784 


4,992 


4 


4,520 


4,746 


4,972 


5.065 


5,198 


5,424 


5 


5,200 


5,408 


5,616 


5,720 


5,824 


6,032 


5 


5,650 


5,876 


6,102 


6,215 


6,328 


6,554 


! 6 


6,240 


6.448 


6,656 


6.760 


6,864 


7,072 


6 


6,780 


7,006 


7,232 


7,345 


7,458 


7,684 


7 


7,280 


7,488 


7,696 


7,800 


7,904 


8,112 


7 


7,910 


8,136 


8.362 


8,475 


8,588 


8,814 


8 


8,320 


8,528 


8,736 


8,840 


8,944 


9,152 


8 


9,040 


9.266 


9,492 


9,605 


9,718 


9,944 


9 


9,360 


9,568 


9,770 


9,880 


»i,yiw 


10,192 


9 


10,170 


10,396 


10,6^ 


10,735 


10,848 


11,074 


10 


10.400 


10,608 


10,816 


10,920 


11,024 


11,232 


10 


11.300 


11,526 


11,752 


11,865 


11,978 


12,204 


|11 


11,440 


11,648 


11,856 


11,960 


12,064 


12,272 


U 


12,430 


12,656 


12,882 


12,995 


13,108 


13,334 


li 


12.480 


12,688 


12,896 


13,000 


13,104 


13,312 


12 


13,560 


13,786 


14,012 


14,125 


14,238 


14,464 


13 


13,520 


13,728 


13,936 


14,040 


14,144 


14,352 


13 


14,090 


14,916 


15,142 


15,255 


15,368 


15,594 


14 


14560 


14,768 


14,976 


15,060 


15,184 


15,392 


14 


15,820 


16,046 


16,272 


16,385 


16,498 


16,724 


lis 


15,600 


15,808 


16,016 


16,120 


16,224 


16,432 


15 


16,950 


17,176 


17,402 


17,515 


17,628 


17,854 


16 


16,640 


16,848 


17,056 


17,160 


17,264 


17,472 


16 


18,080 


18,306 


18,532 


18,645 


18.758 


18,964 


17 


17,680 


17,888 


18,096 


18,200 


18,304 


18,512 


17 


19,210 


19,436 


19,662 


19,775 


19.888 


20,114 


18 


18,720 


18,928 


19,136 


19,240 


19,344 


19,552 


18 


20,340 


20.566 


20,792 


20,905 


21,018 


21,244 


19 


19,760 


10,968 


20,176 


20,240 


20,384 


20.592 


19 


21,470 


21,696 


21,922 


22,035 


22,148 


22,374 


20 


20,800 


21.008 


21.216 


21,320 


21,424 


21,632 


20 


22,600 


21,826 


23,052 


23,165 


23,278 


23.501 


21 


21,840 


22,048 


22.256 


22,360 


22,464 


22,672 


21 


23,730 


23,956 


24,182 


24,295 


24.408 


24.634 


22 


22,880 


23,088 


23,296 


23,400 


23,504 


23,712 


22 


24,860 


25,086 


25,312 


25,425 


25.538 


25,764 


23 


23,920 


24,128 


24,336 


24,440 


24,544 


24,752 


23 


25,990 


26,216 


26,442 


26,555 


26,668 


26,894 


i4 


24.960 


25.168 


25,376 


25,480 


25.58^4 


25,792 


24 


27,120 


27,346 


27,572 


27,685 


27,798 


28,024 


25jî6,000 


26,208 


26,416 


26,520 


26,624 


26.832 


m 


28,250 


28.476 


28,702 


28,815 


28,928 


29,154 



TABLES IX 

permettant, quand on connaît le VOLUME GRUMB 
déterminé à l'aide des tarifs précédents^ de connaître 
sans calculs : 

le ▼olnmeaa quart sans dédnotion, oorreapt, table IX^ 
le volnme au cinquième déduit, — table IX> 

le ▼olume au sixième déduit, — table IX^ 

le ▼olumea à vives arêtes proprement dit D— table IX^ 



Exemple : Supposons que le cubage en grume d'un groupe 
d'arbres soit de 243 mètres cubes et qu*on désire con<' 
naître quel serait le volume de ces arbres si on les 
avait cubés au cinquième déduit. 

On cherche dans la table IX* qui a trait • au cin- 
quième déduit 9, le chiffre des dizaines 24 dans la 
colonne verticale de gauche. On suit cette ligne jus- 
qu'à la colonne verticale 3 et le résultat se trouve à 
l'intersection des 2 lignes = 122-'229. Si le cubage 
grume dépasse 509 mètres cubes dernier chiffre du ta- 
bleau, voir les explications portées à la page 53. 

On trouvera aux pages 6 à 12 et 30-31 du texte l'ex- 
plication complète de ces volumes spéciaux. 



CUBâOB DBS BOIS 
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TABLE IX' 

donnant le volume au o quart sans déduction 
quand on connaît le volume a grume v 



1 

3 
3 

4 
6 

6 

7 

8 
9 

10 
11 

13 

13 
14 

15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 
23 
24 

25 
26 
27 

28 
29 
30 

31 
32 
33 

34 
35 
36 

37 
38 
39 

40 
41 
42 

43 



45 

46 
47 
48 

49 
50 



m'J de 

7,8S0 
1S.700 

31.400 
39,250 
47,100 

54,950 
6t,800 
70,650 

78,500 
86,350 
94,M0 

102.050 
100,900 
117,750 

125,600 
133,450 
141,300 

149,150 
157,000 
164,850 

172,700 
180,550 
188,400 

196.250 
204,100 
211,950 

219,800 
227.650 
235,500 

213,350 
251,200 
259,050 

266,900 
274,750 
282,600 

290,450 
298.300 
300,150 

314,000 
321.850 
329.700 

337,550 
ai5,400 
353,250 

361,100 
368,950 
376.800 

384,&50 
31«,?K)0 



ni3 de 

8,635 
16,485 
24,335 

32,185 
40,035 
47.885 

55,735 
63,585 
71,435 

79,285 
87.135 

102,835 
110,685 
118,535 

126.385 
134,235 
142.065 

149,935 
157,785 
165,635 

173.485 
181.335 
189.185 

197,035 
204,885 
212,735 

220,585 
228.435 
236,285 

244,135 
251,985 
259,835 

267,685 
275,535 
283,385 

291,235 
299.085 
306.935 

314.785 
322,035 
330,485 

338,335 
346,185 
354,035 

361,885 
369,735 
377,585 

385,435 
393,285 



m3 de 

9,420 
17,270 
25,120 

32.970 
40,820 
48,670 

56,520 
64.370 
72,220 

80,070 
87,920 
95,770 

103.620 
111.470 
119,320 

127,170 
135,020 
142,870 

150,720 
158,570 
166.420 

174,270 
182,120 
189,970 

197.820 
205.670 
213,520 

221,370 
229,220 
237,070 

2U,920 
252.770 
260.620 

268,470 
276,320 
284,170 

292,020 
299,870 
307,720 

315,570 
323, iiO 
331,270 

339.120 
346,în0 
354.820 

362.670 
370,520 
378,370 

386,220 
394,070 



iii3 de 

10.205 
18,055 
25,905 

33,755 
41.605 
49,455 

57,305 
65,155 
73,005 

80,855 
88,7a5 
96,555 

104.4a5 
112.255 
120,105 

127,955 
135.8a5 
143,655 

151,505 
159.355 
167,205 

175.055 
182,9a5 
190,755 

198.605 
206,455 
214,305 

222.155 
230.0a5 
237.855 

245,705 
253,555 
261,405 

269,255 
277,ia'i 
284,955 

292,805 
300.655 
308,505 

316.355 
;«4,205 
332,a55 

33Î*.ÎK»5 
347.755 
35:i,(»5 

363.455 
37 1,305 
379,155 

387.005 
394,855 



in3 de 

10,990 
18.840 
20,690 

34,510 
42,390 
50.240 

58.090 
a5,940 
73,790 

81.640 
89,490 
97,340 

105,190 
113,040 
120,890 

128.740 
136,590 
1U,440 

152,290 
160,140 
167,990 

175,»I0 
183,690 
191.510 

199,390 
207,240 
215.090 

222,940 
230,790 
238,640 

246,490 
254,340 
262,190 

270,040 
277.890 
285,740 

293,590 
301,440 
309,290 

317,140 
324,990 
332,840 

340.690 
348,540 
356,390 

304.240 
372.090 
379,940 

387,790 
395,640 



111» de 

11,775 
19,625 
27,475 

35,325 
43,175 
51,025 

58,875 
66,725 
74.575 

82.425 
90,275 
98,125 

105,975 
113,825 
121 ,675 

129,525 
137,375 
145,225 

153,075 
160.925 
168.775 

176.625 
184.475 
192,325 

200,175 
208.025 
215,875 

223,725 
231.575 
239,425 

247.275 
255,125 
262,975 

270,825 
278,675 
286,525 

294,375 
302,225 
310,075 

317,925 
325,775 
333,625 

341,475 
349.325 
357,175 

305.025 
372,875 
380,725 

388,575 
396,425 



6 



ni3 de 

12.560 
20.410 
28,260 

36,110 
43,960 
51,810 

59.660 
67,510 
75,360 

83.210 
91.060 
98,910 

106,760 
114.610 
122,460 

130.310 
138,160 
146,010 

153,800 
161,710 
169,560 

177,410 
185.260 
193,110 

200,960 
208,810 
216,660 

224,510 
232,360 
240,210 

248,060 
255,910 
263,760 

271,610 
279,460 
287,310 

295,160 
303,010 
310,860 

318.710 
326,560 
334,410 

342,260 
350,110 
357,960 

365.810 
373,660 
381.510 

389,360 
397,210 



mi de 

13,345 
21,195 
29,045 

36.895 
44,745 
52,395 

60.445 
68,295 
76.145 

83.995 
91,845 
99,695 

107,545 
115,395 
123,245 

131,095 
138.945 
146,795 

154,645 
162,495 
170,345 

178,195 
186,045 
193,895 

201,745 
209.595 
217.445 

225.295 
233,145 
240,995 

248.845 
256,695 
264,545 

272,395 
280,245 
288,095 

295.945 
303,795 
311,645 

319,495 
327,345 
335,195 

343,043 
350.895 

358,745 

366.5fô 
374.445 
382,295 

390,145 
1 397 ,995 



8 



m3 de 

14.130 
21,960 
29,830 

37,680 
45,530 
53,380 

61,230 
09,080 
76,930 

84,780 

92,630 

100,480 

106.330 
116,180 
124,030 

131,880 
139.730 
147.580 

155.430 
163,280 
171,130 

178,980 
186.830 
194,680 

202,530 
210,380 
218.230 

226.080 
233,930 
241,780 

249,630 
257.480 
965,330 

273.180 
281,030 
288.880 

296,730 
304,580 
312,430 

320.280 
328.130 
335,980 

843.830 
351,680 
359,530 

367.380 
375.230 
383,080 

300,930 
396,780 



9 

id3 de 

14.915, 
â.7fô. 
30.61S 

38.465 
46.315 
54.165 

62.015 > 
69,863; 
77,715 

85.565, 

93,413 

101.265: 

ioe.115 

116,965 
134.815 

132,6fi( 
140,515, 
148,365 

196.215 
164.063 
171.915 

179,765 
197,615 
195.465 

203,315 
211.165 
219,015 

226,865 
234.715 
242,565 

290.415 
298.«5 
206.115 

273,965 
281.815 
289.663 

297,515 
305,365 
313,215 

321,065 
3«,915 
336,765 

344.615 
352.465 
360.315 

368,165. 
376.015: 
383,865» 

391,715 
399,965 
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TABLE IX' 

donnant le volume au « cinquième déduit » 
quand on connaît le volume « grume o 



1 

a 

3 

4 
5 

I e 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 
23 
24 

25 
26 
27 

28 
29 
30 

31 
32 
33 

34 
35 
36 

37 
38 
39 

40 
41 
42 

43 

44 

45 

46 
47 
48 

49 
50 



m3 de 

5.030 
10.060 
15,090 

20,120 
25,150 
30.180 

3;i,210 
40,240 
45,270 

50,300 
55,330 
60,360 

&5,390 
70.420 
75,450 

80,480 
85,510 
90,540 

«5,570 
00,600 
05,630 

10,660 
15.090 
20,720 

25,750 
30,780 
35,810 

40,840 
45,870 
50,900 

55,030 
60,060 
65,090 

71,020 
76,050 
81,060 

86,110 
91,140 
96,170 

201,200 
206,230 
211,260 

216,290 
221,320 
«20,350 

231,380 
236.410 
241,440 

446,470 
251,900 



ma tic 

5,533 
10,563 
15,593 

20,623 
25,653 
30,683 

35,713 
40.743 
45,773 

50,8a3 
55,833 
60,H63 

&%,893 
70,923 
75,953 

80,083 
86,013 
91,043 

96,073 
101,103 
106,133 

111.163 
116,193 
121,223 

126,253 
131,283 
136,313 

141,343 
146,373 
151.403 

156,433 
161,463 
166,493 

171,523 
176,553 
181,583 

186,613 
191.643 
196,673 

201.703 
200,733 
211,763 

216,793 
221,823 
226,a%3 

231,883 
236.913 
241,943 

246,973 
252.003 



• 2 



ni^t de 

6.036 
11,066 
16,096 

21,126 
26,156 
31,186 

36,216 
41,246 
46.276 

51,306 
56.336 
61,366 

66,396 
71,420 
76,456 

81,486 
86,516 
91,546 

96,576 
101,006 
106,636 

111,666 
116,606 
121,726 

126,756 
131,786 
136,816 

141,846 
146,876 
151,906 

156,036 
161,966 
166,096 

172.026 
177,056 
182,086 

187,116 
192,146 
197,170 

202,206 
207,236 
212,266 

217,296 
222,326 
227,350 

232,386 
237,416 
242,446 

247,476 
252,506 



iii3 de 

6,530 
11,569 
16,599 

21.619 
26,659 
31.689 

36,719 
41,749 
46,779 

51,809 
56,839 
61,869 

66,899 
71,929 
76,959 

81,989 
87,010 
92,040 

97,079 
102,100 
107,139 

112,160 
117,199 
122,229 

127.259 
132,289 
137,319 

142,349 
147,379 
152,409 

157,439 
162,469 
167,499 

172,529 
177,559 
182,589 

187,619 
192,649 
197,679 

202,709 
207,739 
212,760 

217,799 
2*i,8«) 
227,859 

232,889 
237,919 
242.949 

247,979 
253,000 



ma de 

7,042 
12,072 
17,102 

22,132 
27,162 
32,192 

37,222 
42,252 
47.282 

52,312 
57,342 
62.372 

67,402 
72,432 
77,462 

82,492 
87,522 
02,552 

97,582 
02,612 
07,642 

12,672 
17,702 
22,732 

«7,762 
32,702 
37,822 

42,852 
47,882 
52,912 

57,942 
62,972 
68,002 

73,032 
78,062 
83.092 

88,122 
93,152 
98,182 

2ai,212 
208,242 
213,272 

218,302 
22:i,:)32 
228,:U>2 

233,392 
238,422 
243,452 

24A,482 
253,512 



m3 de 

7,545 
12.575 
17,605 

22,635 
27,665 
32,605 

37,725 
42,755 
47,785 

52.815 
57,845 
62,875 

67,005 
72,935 
77,965 

82,905 
88,025 
93,055 

96,085 
103,115 
108,145 

113,175 
118,205 
123,235 

128,205 
133,295 
138,325 

143,355 
148,385 
153,415 

158,445 
163.475 
168,505 

173,535 
178,565 
183,595 

188.625 
193,655 
198,685 

203,715 
208,745 
213,775 

218,805 
223,835 
228,865 

233,895 
238,925 
243,955 

248,985 
254,015 



6 



ma de 

8.048 
13.078 
18,106 

23,138 
28,168 
33,198 

38,228 
43,258 
48,288 

53,318 
58,348 
63,378 

68,406 
73,438 
78,468 

83,496 
88,528 
93,558 

lMf,t>Ocl 

103,618 
108,648 

113,678 
118.706 
123,738 

128,768 
133,798 
138,828 

143,858 
148,888 
153,918 

158,948 
163,978 
169,006 

174,ai8 
179,068 
184,098 

189,128 
194.158 
199,188 

204,218 
209,248 
214,278 

219,308 
224,338 
229,368 

234,398 
239,428 
2U,458 

249,488 
254,518 



ma de 

8,55 
13,58 
18,61 

23,64 
28,67 
33,70 

38,73 
43,7« 
48,79 

53,82 
58,85 
03,88 

68,91 
73,94 
78,97 

84,00 
89,03 
04,06 

99,09 
104,12 
109,15 

114.18 
119,21 
124,34 

129,97 
134,30 
130,33 

144,36 
149,39 
154,42 

159,45 
164,48 
169,51 

174,54 
179,57 
184,60 

180,63 
194,66 
199,69 

204,72 
209,75 
214,78 

219,81 
224,84 
229,87 

234,90 
230,93 
244,96 

249,99 
255,02 



8 



ma de 

9,054 
14.064 
19,114 

24,144 
29,174 
34.204 

39,234 
44,26i 
49,294 

54,324 
59,354 
64,384 

69,414 
74,444 
79,474 

84,504 
89,534 
94,564 

99,504 
104,624 
109,&54 

114,684 
119,714 
124,744 

129,774 
134,804 
139,834 

144,864 
149,894 
154,924 

159,954 
164.984 
170,014 

175,044 
180,074 
185,104 

100,134 
195,164 
200,194 

205,224 
210,254 
215,284 

220,314 
225,844 
230,374 

235,404 
240,434 
245,464 

250,494 
255,524 



9 



ma dr 

9,557 
14,587 
19,617 

24,647 
29,677 
34,707 

39,737 
44.767 
49,797 

54,827 
59,857 
64,887 

60,917 
74,947 
79,977 

85,007 
90,037 
95,067 

100,097 
105,127 
110,157 

115,187 
120,217 
125,247 

130,277 
135,307 
140,337 

145,367 
150,397 
155,427 

160,457 
165,487 
170,517 

175,547 
180,577 
185,607 

190,637 
195,667 
200,697 

205,727 
210,757 
215,787 

220,817 
225,847 
230,877 

235,907 
240,îm 
245,(Mi7 

250,997 
256,027 
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TABLE IX' 

donnant le volume au « sixième déduit » 
quand on connatt le volume « grume • 



1 

3 
3 

4 
6 

6 

7 
8 
9 

10 
11 

12 

13 
14 
16 

16 
17 
18 

19 

ao 

21 

22 
23 

24 

26 
26 
27 

28 
29 
30 

31 
32 
33 

34 
35 
36 

37 
38 
39 

40 
41 
42 

43 
44 
46 

46 
47 
48 

49 
60 



mS de 

5,450 
10,900 
16,350 

91,800 
S7,250 
89,700 

38,150 
43,600 
49,050 

54.500 
59.950 
65,400 

70,850 
76,300 
81,750 

87,200 
92,650 
96,100 

103,550 
109,000 
114,450 

119,900 
125,350 
130,800 

136,250 
141,700 
147,150 

152,600 
158,050 
163,500 

168,950 
174,400 
179,850 

185,300 
190,750 
196,200 

201,650 
207,100 
212,550 

218,000 
223,450 
228,000 

234,350 
239,800 
245,250 

250,700 
256,150 
261,600 

267,050 
272,500 



m3 de 

5,996 
11,445 
16,895 

22,345 
27,795 
33,245 

38,695 
44,145 
49,505 

55,045 
60,405 
a'S,945 

71,305 
76,845 
82.295 

87,745 
93.195 
98,645 

104,095 
109,543 
114,995 

120.445 
125,895 
131,345 

136,705 
142.245 
147,605 

153,145 
156,595 
164,045 

160,405 
174,045 
180,395 

185,845 
191,295 
196,745 

202,195 
207,645 
213,095 

218,545 
223,995 
229,445 

234,895 
240,345 
245,795 

251,245 
256,695 
262,145 

267,595 
273,045 



ma de 

6,540 
11,990 
17,440 

22,890 
28,340 
33,790 

39.240 
U,690 
50,140 

55,590 
61,040 
66,490 

71,010 
77.390 
82,840 

88,290 
93,740 
99,190 

104,640 
110,090 
115,540 

120,990 
126,440 
131,890 

137,340 
142,790 
148,240 

153,690 
159,140 
164,590 

170.040 
175,490 
180.940 

186,390 
191,840 
197,290 

202,740 
206,190 
213,640 

219,090 
224,540 
229,990 

235.440 
240,890 
246,340 

251.790 
257,240 
262,690 

268,140 
273,590 



m3 de 

7,065 
12,535 
17,985 

28,435 
28,885 
34,335 

39,785 
45,235 
50,685 

56.135 
61,585 
67.035 

72.485 
77,935 
83,385 

88,835 
94.285 
99,735 

105,185 
110,635 
116,085 

121,535 
126,965 
132,435 

137.885 
143,335 
148,785 

154.235 
159,685 
165,135 

170,585 
176,035 
181,485 

186,935 
192,385 
197,835 

203,285 
208.735 
214,185 

219,635 
225,085 
230,535 

235,985 
241,435 

246,885 

252,335 
257,785 
263,235 

268,685 
274,135 



mS de 

7,630 
13,060 
18,530 

23,960 
29,480 
34,880 

40,330 
45,780 
51,230 

56,680 
62,130 
67,580 

73.030 
78,480 
83.930 

89,380 

94,830 

100,280 

105,730 
111,180 
116,630 

122,080 
127,530 
132,980 

138,430 
143,880 
149,330 

154,780 
160,230 
165,680 

171,130 
176,580 
182,030 

187,480 
102.930 
196,380 

203,830 
209.280 
214,730 

220,180 
225,630 
231,080 

236,530 
241,980 
247,430 

252,880 
258,330 
263,780 

260,230 
274,680 



ni3 de 

8,175 
13,625 
19,075 

24,525 
29,975 
35,425 

40,875 
46.325 
51,775 

57,225 
62,675 
68,125 

73,575 
79,025 
84,475 

80,925 

95,375 

100,825 

106,275 
111,725 
117,175 

122,625 
128.075 
133,525 

138,975 
144.425 
140,875 

155,325 
160,775 
166,225 

171,675 
177,125 
182,575 

188,025 
193,475 
198,925 

204,375 
200.825 
215,275 

220,725 
226,175 
231,625 

237,075 
242,525 

247,975 

253,425 
258,875 
264,325 

269,775 
275,225 



6 



mS de 

8,720 
14,170 
19,620 

25.070 
30,590 
35,970 

41,420 
46,870 
52.320 

57,770 
63,220 
68,670 

74,120 
79,570 
85,020 

90,470 

95,920 

101,370 

106,890 
112,270 
117,720 

123,170 
128,690 
134,070 

139,590 
144,970 
150,420 

155,870 
161,320 
166,770 

172,920 
177,670 
183,120 

188,570 
194,020 
199,470 

204.920 
210,870 
215,890 

921,270 
226,790 
232,170 

237.690 
243,070 
248,590 

253,970 
259,420 
264,870 

270,320 

275,770 



niB de 

9,965 
14,715 
90,165 

25,615 
31.065 
36,515 

41,965 
47,415 
52,865 

58.815 
63,765 
69,215 

74,665 
80,115 
85,565 

91,015 

96,465 

101,915 

107,865 
112.815 
118,965 

123,715 
120,165 
134,615 

140,065 
145,515 
150,965 

156,415 
161,865 
167.315 

172,765 
178,915 
183,665 

189,115 
194,565 
200,015 

905,465 
210.915 
216,865 

221,815 
227,265 
232,715 

288,165 
243.615 
249,065 

254,515 
259,965 
265.415 

970,865 
276,315 



8 



m3 de 

9,810 
15,900 
90,710 

96,160 
31,610 
37,060 

42.510 
47,960 
58,410 

88.860 
64,810 
60,760 

75,210 
80,660 
86,110 

91,560 

97,010 

102,460 

107,910 
113,800 
118,810 

124,960 
129,710 
185,160 

140.610 
146,060 
151,510 

156,960 
162,410 
167,860 

178,310 
178,760 
184,210 

180,060 
195,110 
900,560 

906.010 
211,460 
216,910 

292,860 
297,810 
233,260 

288,710 
244,160 
940,610 

955.060 
900.510 
965,960 

971,410 
976,860 



9 

m3 de 
10,355 
15.80S 
91.255 

96,705' 
32.153 
37,605 

43.(05 
48,505 
53,955 

50,405' 
64,855 
70,305 

75,755 
81.205 
86,655 

92,105 

97,555 

103,005 

108.455 
113,905 
119.355 

124.805 
180,255 
135.705 

141,155 

146.6&5 
152,055 

157,505 
162,955 
168.405 

173,855 
179,305 
184,755 

190.2051 
195,655 
201,105; 

206.555 
212.005' 
217,455 

^2,905 

^,355 
233,805 

239,255 
244,705 
290,155 

255,605 
261.055 
266.9(K$ 

271,955 
277,405 



— 101 — 

TABLE IX* 

donnant le volume « à vives arêtes proprement dit w 
quand on connaît le volume « grume » 



1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 

I 16 

>16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 
23 
24 

25 
26 
27 

28 
29 
30 

31 
32 
33 

34 
35 
36 

37 
38 
38 

40 
41 
42 

43 
44 
45 

46 
47 
48 

49 
50 



013 de 

6.370 
13.740 
19,110 

25,480 
31.8S0 
38.220 

44,590 
50,960 
57,330 

63.700 
70,070 
76,440 

82^10 
89,180 
95,550 

101,920 
106,200 
114,660 

121,080 
127.400 
133,770 

140,140 
146,510 
152.880 

159,250 
165,620 
171,990 

178,360 
184,730 
191,100 

197.470 
i03,840 
210,210 

216,580 
222.950 
229,320 

235,600 
242,060 
248,430 

254,800 
261.170 
267,540 

273,010 
280,280 
286,690 

293.020 
299,390 
305,760 

312.130 
318,500 



ni3 dr 

7,007 
18.377 
19,747 

26,117 
32,487 
38,857 

45,227 
51,597 
57,967 

64,337 
70,707 
77,077 

83,447 
89,817 
96,187 

102,557 
106.927 
115,297 

121,667 
128,037 
134,407 

140,777 
147,147 
153,517 

159,887 
166,257 
172.627 

178,997 
185,367 
191,787 

198,107 
204,477 
210,847 

217,217 
223.587 
229,957 

236.327 
242,697 
249,067 

255.437 
261,807 
268,177 

274,547 
280,017 
287,287 

203,657 
300.027 
306,397 

312,767 
319,137 



ni3 de 

7,644 
14,014 
20,384 

26,754 
33,124 
39,404 

45,864 
52,234 
58,604 

64,974 
71.344 
77,714 

84,084 
90,454 
96,824 

103,194 
109.564 
115.934 

122,304 
128,674 
135,044 

141,414 
147.784 
154,154 

160,524 
166,804 
173,264 

179,634 
186,004 
192,374 

198,744 
205,114 
211,484 

217,854 
:â4,224 
230,594 

236,964 
243.334 
249,704 

256,074 
262.444 
268,814 

275,184 
281,554 
287,924 

29i.2!)4 
300.664 
307,034 

313.404 
319,774 



in3 de 

8,281 
14,651 
21,021 

27,391 
33,761 
40,131 

46,501 
52,871 
50,241 

65,611 
71,981 
78,351 

84.721 
91,091 
97,461 

103,831 
110.201 
116,571 

122,941 
129,311 
135.681 

142,051 
148,421 

154,791 

161,161 
167,581 
173.901 

180,271 
186,641 
193,011 

199.381 
205.751 
212,121 

218,401 
224,861 
281,231 

237,601 
243,971 
250,341 

256,711 
263,081 
260,451 

275,821 
282,191 
288,561 

294,9:n 
301,301 
307,671 

314.041 
320,111 



ni3 de 

8.918 
15,288 
21,658 

28,028 
34,398 
40,768 

47,138 
53,508 
59,878 

66,248 
72.618 
To,<KRf 

85.358 
91,728 
98,006 

104.468 
110,838 
117,208 

123.578 
129,948 
136,318 

142,688 
149,058 
155,428 

161,708 
168.168 
174,538 

180,908 
187,278 
193.648 

200,018 
206,388 
212.758 

219,128 
225,498 
231,868 

238,238 
244.608 
250.978 

257.348 
263,718 
270.088 

276,458 
282,828 
289,198 

295.568 
301,938 
«SUB.oUH 

314,678 
321.048 



in3 de 

9,555 
15,925 
22,295 

28,665 
35,035 
41,405 

47.775 
54,145 
60,515 

66,885 
73.255 
79.625 

85,995 
92,365 
98,735 

105,105 
111,475 
117,8«5 

124,215 
130,585 
136,955 

143,325 
149,695 
156,065 

162,435 
168,805 
175,175 

181,545 
187,915 
194,285 

200,655 
207,025 
213,395 

219,7^5 
226,135 
232,505 

238,875 
245.245 
251.615 

257,085 
264.355 
270,725 

277,095 
283,465 
289.835 

296,205 
302,575 
308.945 

315,315 
321,685 



6 



m3 de 

10,192 
16,562 
32,932 

29,302 
35,672 
42,042 

48,412 
54,782 
61,152 

67,522 
73,892 
80,262 

86,632 
93,002 
99,372 

105,742 
112.112 
118,482 

124,852 
131.222 
137,592 

143,962 
150,332 
156,702 

163,072 
160,442 
175,812 

182.182 
188,552 
194,922 

201,292 
207,662 
214.032 

220.402 
226,772 
233,142 

239,512 
245,882 
252,252 

258,622 
264,992 
271.362 

277.732 
284,102 
290,472 

296,842 
303,212 
309,582 

315,952 
322,322 



ui3 de 

10,829 
17,199 
23,569 

29,939 
36,309 
42,679 

49,049 
55,419 
61,789 

68,189 
74,529 
80,899 

87,260 

93,639 

100,009 

106.379 
112,749 
119,119 

125.480 
131,859 
138,229 

144,599 
150,969 
157,339 

163,709 
170,079 
176,449 

182,819 
189,189 
195,559 

201,929 
208,299 
214,669 

221,039 
227,400 
233,779 

240,149 
2«6,519 
252,889 

259,259 
265,629 
271,999 

278,360 
284,739 
291,109 

297,479 
303,849 
310,219 

316,589 
322,959 



8 



ni3 de 

11,466 
17,836 
24,206 

30,576 
36.946 
43,316 

49,686 
56,056 
62,426 

68,796 
75,166 
81,586 

87,906 

94.276 

100,646 

107,016 
113,386 
119,756 

126,126 
132,496 
138.866 

145,236 
151,606 
157,976 

164,346 
170,716 
177,086 

183,456 
189,826 
196,196 

202,566 
206,036 
215,306 

221 .676 
228.046 
234,416 

240,786 
247,156 
253,526 

250,896 
266,266 
272,636 

279,006 
285,376 
291,746 

298,116 
304,486 
310,856 

317.226 
323,506 



9 

ui3 de 

12.103 
18,473 
24,843 

31,213 
37,583 
43,953 

50,323 
56,693 
63,063 

69,433 
75,803 
82,173 

88,543 

94,913 

101,283 

107,653 
114,023 
120,393 

126,763 
133,133 
139,503 

145,873 
152,243 
158,613 

164,983 
171,353 
177,723 

184,003 
190,463 
196,833 

203,203 
209.573 
215,943 

222,318 
228,683 
235,053 

241,423 
247,793 
254,163 

260.533 
266.903 
273,273 

279.6431 
286.013 
292,383 

298.753 
3W>,123 
311,493 

317,863 
324,-2:)3 



BOIS ABATTUS — BOIS ËQUARRIS 



TARIF X 



donnant en fonction des DIAMÈTRSS au milieu^ le 

volume au mètre courant de longueur 

des 
BOIS ^B^XXUS 

pour les cubages spéciaux au quart sans déduction 

au cinquième déduit 
au sixième déduit. 



CE TARIF fait également connaître les cOtés d^équar- 
rissage correspondant aux différents cubages sus- 
sp écifiés, en fonction des diamètres pris sur écorce. 



1*' Exemple. — On veut cuber « au quart sans déduction » un 
arbre abattu qui a 0°>55 de diamètre au milieu, et 
16 mètres de longueur. On cherche dans la colonne 
a diamètres sur écorce » le diamètre Q^bb, puis on suit 
la ligne horizontale qui porte la mention « quart » jus- 
qu'à la rencontre avec la colonne des volumes. A l'in- 
tersection on trouve le nombre 0,1892 qu'il suffira de 
multiplier par 16 pour avoirle volumecherché =3"*0272. 

2"^ Exemple. — On veut connaître quels seraient les côtés 
d'équarrissage de l'arbre ci-dessus de O^SS sur 16i>b, 
quand l'équarrissage au quart aura été effectué. En 
face le diamètre O^bb sur la ligne horizontale « quart » 
on trouve dans la colonne du côté d'équarrissage le 
résultat cherché 44/43 (voir explication page 55). 

3*"* Exemple. —On désire avoir une poutre en chêne de 0>"27 cen- 
timètres sur 0»27 à vives arêtes de bout en bout. Dans 
quelle catégorie de diamètres pourra-t-on trouver une 
tige capable de fournir une telle poutre ? 

Puisqu'il s'agit d'un équarrissage « à vives arêtes, 
de bout en bout v pour un arbre à grosse écorce, on 
sait que c'est le cubage au cinquième déduit qui donne 
cet équarrissage. On cherchera donc dans la colonne 3 
en face la mention t 5"' » les chiffres qui se rappro- 
chent le plus de 27/27. 

A 0™40de diam. les côtés d'équarris. au 1/5» sont 25«/25*. 
A 0-45 — — 28V29». 

Il faudra donc que l'arbre ait au moins 0*42 ou 0^43 
de diamètre au milieu. 



i(U — 



Dia- 


Mode 








Volume 


Dia- 


Mode 








Volume 


» 






Côtés 1 










Côtés 1 




mètres 


de 








au mètre 


mètres 


de 








aumètrp 






d'équarrissage 


courant 






d'équarrissage 


courant 


sur 


cubage 








de 


sur 


cubage 








de 






correspondant 


^•^y 






correspondant] 




écorca 


adopté 








longueur 


écorce 


adopté 








longueur 


t 


2 




3 




4 


1 


9 




3 




4 


0«16 


grume 




• 




0,0177 


0«60 


grume 




» 




0.2827 


— 


au quart 


lie 


sur 


12c 


0,0132 


— 


au quart 


47c 


sur 


47c 


0,2209 


— 


■o6«dëd. 


10 


— 


fO 


0,0100 


— 


■■6«Jêd. 


39 


— 


39 


0.1521 


— 


■o5«dé4. 


9 


— 


10 


0,0090 


— 


nb'àié. 


37 


— 


38 


0,1406 


0m20 


grume 




tt 




0,0315 


on»e5 


grume 




■ 




0,3318 


— 


au auart 


15 


— 


16 


0.0240 


— 


au quart 


51 


— 


51 


0.2601 


— 


13 


— 


13 


0,0169 


— 


42 


— 


43 


0,1806 


— 


5« 


12 


— 


13 


0,0156 


— 


5« 


41 


— 


41 


0,1681 


0>»25 


grume 




• 




U,0491 


0"»70 


grume 




» 




0,3848 


-» 


au quart 

6« 


19 


— 


20 


0,0380 


— 


nu quart 


55 


— 


55 


0,3025 


— 


16 


_ 


17 


0,0272 


— 


46 


— 


46 


0,2116 


— 


5« 


15 


— 


16 


0,0240 


— 


5« 


44 


— 


44 


0,1936 


0>"30 


grume 




» 




0,0707 


0»>75 


grume 




» 




0.4418 


— 


au quart 


23 


— 


24 


0,0552 


— 


au quart 


59 


— 


59 


0,3481 


— 


1^ 


— 


20 


0,0380 


— 


6« 


49 


— 


50 


0,2450 


— 


6- 


19 


— 


19 


0,0361 


-^ 


5' 


47 


— 


48 


0,2256 


0">3B 


grume 




» 




0,0962 


OmSO 


grume 




» 




0,5027 


— 


au quart 


27 


— 


28 


0,0756 




au quart 


63 


— 


63 


0,3969 


— 


6« 


23 


— 


23 


0,0529 


— 


52 


— 


53 


0,2756 


— 


5* 


22 


— 


22 


0.0^84 


— 


5«" 


50 


— 


51 


0,2550 


0in40 


grume 




» 




0,1257 


0n>85 


grume 




> 




0,5675 


— 


au quart 


31 


— 


32 


0,0992 




auquarl 


66 


— 


67 


0,412-2 


— 


20 


— 


20 


0.0ri70 


— 


6« 


55 


— 


50 


0,3080 


— 


5«" 


25 


— 


25 


0,0625 


— 


6« 


53 


— 


54 


0,2862 


On>4B 


grume 




» 




0,1590 


OmQO 


grume 




■ 




0,6362 


— 


auquarl 


35 


— 


36 


0,1200 


— 


auquarl 


71 


— 


71 


0,5041 


— 


6- 


29 


— 


30 


0,0870 


— 


O*" 


59 


— 


59 


0,3481 


— 


b^ 


28 


— 


29 


0,0812 


— 


5- 


57 


— 


57 


0,3249 


0m50 


grume 




» 




0,1963 


0">9B 


grume 




» 




0,7088 


— 


uu quart 


39 


— 


39 


0,13V1 


— 


auquarl 


74 


— 


75 


0,5550 


— 


G" 


32 


— 


33 


0,1056 


— 


0« 


62 


— 


62 


0,3844 


— 


5e 


31 


— 


32 


0,0992 


— 


5'^ 


59 


— 


60 


0,3540 


Qm'BB 


grume 




» 




0,2376 


1»'00 


grume 




» 




0,7854 


— 


an quart 


43 


— 


43 


0,1892 


— 


auquarl 


78 


— 


79 


0,6162 


— 


0-^ 


30 


— 


30 


0,1296 


— 


05 


— 


66 


0,4290 


^^^" 


ô^ 


34 


^~ 


35 


0,1190 


~ 


h*- 


63 


""^ 


63 


0,3969 



BOIS ABATTÏÏS — BOIS ÊQUARBIS 



TARIF XI 

donnant en fonction des GIRGONFÉRENGBS au milieu, 

le volume an mètre courant de longueur 

des 
BOIS iiLBilLTTUS 

pour les cubages spéciaux an quart sans déduction 

au cinquième déduit 
au sixième déduit. 



CE TARIF fait également connaître les cOtés d'équar- 
risiage correspondant aux différents cubages sus- 
spécifiés, en fonction des diamètres pris sur 
récorce. 



1*' Exemple.— On veut cuber « au cinquième déduit » un 
arbre abattu qui a l'SO de circonférence au milieu, et U 
mètres de longueur. On cherche dans la colonne « cir- 
conférences prises sur écorce » la circonférence i'SO, 
puis on suit la li^ne horizontale qui porte la mention 
• cinquième v (5*) uisqu'à sa rencontre avec la colonne 
des volumes. A 1 intersection, on trouve le nombre 
0,130 qu'il suffira de multiplier par 14 pour avoir le 
volume cherché = l-»820. 

2*^ Exemple. — On veut connaître quels seraient les côtés 
d*équarri8sage de Tarbre ci-dessus de i'SO, sur 14 m., 
quand Téquarrissage au 1/5" aura été effectué. En face 
la circonférence l^SO sur la ligne horizontale (5*), on 
trouve dans la colonne 3 des côtés d'équarrissage le 
résultat cherché 0'"36/0">36 (voir explication, page 55). 

3"* Exemple. — On désire avoir une poutre de 0"58/0"58 en hêtre 
à vives arêtes de bout en bout. Dans quelle catégorie 
de circonférences pourra-t-on trouver une tige capable 
de fournir une telle poutre ? 

Puisqu'il s'agit d'un « équarrissage à vives arêtes de 
bout en bout • pour un arbre à écorce fine, on sait que 
c'est le cubage au sixième déduit qui donne cet équar- 
rissage. On cherchera donc dans la colonne 3 en face 
la mention « 6* • les chiffres qui se rapprochent le plus 
de 0-58/0-58. 

A 2-75 de circonférence, les côtés d'équarrissage au 
1 /6- sont 0-57/0-57. 

A 2-80 de circonférence, les côtés d'équarrissage au 
I /6« sont 0-58/0-59. 

U faudra donc que l'arbre ait au moins 2-78 de cir- 
conférence au milieu. 
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Circoi- 


Mode 


( 


Côtéf 


; 


Volume 


Gireoi- 


Mode 




CAt^ft 


Volume 


féreoeri 


Ha 






w 


au mètre 


fériMM 


de 








au mètre 


(prises 


cubage 


d'équarrissage 


courant 
de 


(prises 


U17 

cubage 


d'équaiTissage 


courant 
de 


Sur 
écorce) 


adopté 


correspondant 


longueur 


sur 
écorce} 


adopté 


coirespondant 


longoeui 


1 


2 




3 




4 


1 


9 




3 




4 


0»40 


grume 




» 




0,013 


0»90 


grume 




» 




0,065 


— 


au quart 


10« 


sur 


10c 


0,010 


— 


au quart 


22c 


sur 


23c 


0,051 


— 


M 6« àià. 


8 


— 


9 


0,007 


.— 


■■ 6« M. 


18 


— 


19 


0,034 


— 


10 5« ééi. 


8 


— 


8 


0,006 


— 


■■ 5« iié. 


18 


— 


18 


0,032 


0«45 


grume 




n 




0,016 


0"9B 


grume 




w 




0,072 


~- 


au quart 


11 


— 


11 


0.012 


— 


au auart 


23 


— 


24 


0.055 


— — 


6- 


9 


— 


10 


0,009 


— 


19 


— 


20 


0,038 


— 


5- 


9 


— 


9 


0,008 


— 


5« 


19 


— 


19 


0,036 


OmSO 


grume 




» 




0,020 


ImOO 


grume 




1» 




0,080 


— 


au quart 


12 


— 


13 


0,016 


— 


au quart 


25 


— 


25 


0.063 


— > 


t^ 


10 


— 


11 


0,011 


_ . 


21 


— 


21 


0,044 


— 


5" 


10 


— 


10 


0,010 


— 


ô» 


20 


— 


20 


0,040 


QnSB 


grume 




» 




0,024 


InOB 


grume 




» 




0,088 


— 


au quart 


13 


— 


14 


0,018 


— 


au quart 


26 


— 


26 


0,068 




11 


— 


12 


0.013 


-^ 


22 


— 


22 


0,048 


— 


5- 


11 


— 


11 


0,012 


— 


5» 


21 


— 


21 


0,044 


0m60 


grume 




» 




0,029 


ImlO 


grume 




9 




0,096 


— 


au quart 


15 


— 


15 


0.023 


— 


au quart 


27 


— 


28 


0.076 


— 


b' 


12 


— 


13 


0,016 


-— 


6« 


23 


— " 


23 


0,053 


— 


S-- 


12 


— 


12 


0,014 


— 


5« 


22 





22 


0,048 


0m6B 


grume 




» 




0,034 


1"15 


grume 




» 




0.105 


— 


au quart 


16 


— 


16 


0,026 


— 


au quart 

6« 


28 


— 


29 


0,081 


— 


(j" 


13 


— 


U 


0,018 


... 


24 





24 


0,058 


— 


5^ 


13 


— 


13 


0,017 


— 


5' 


23 


— 


23 


0,053 


0««70 


grume 




>» 




0,039 


lu.20 


grume 




n 




0,115 


— 


ou quart 


17 


— > 


18 


0,031 


— 


au quart 


30 


— 


30 


0,090 


— 


G'' 


14 


— 


15 


0,021 


.. 


25 


— 


25 


0,063 


— 


5^' 


14 


— 


14 


0,020 


— 


b^ 


24 


— 


24 


0.058 


0'"75 


grumo 




n 




0,045 


1">25 


grume 




» 




0,124 


— 


au quart 


18 


— 


19 


0,034 


— 


au auart 


31 


— . 


31 


0,096 


— 


15 


— 


16 


0,024 


— 


26 


— 


26 


0,068 


— 


5" 


15 


— 


15 


0,023 


— 


5" 


25 


— 


25 


0,063 


OinSO 


grume 




» 




0,051 


1"»30 


grume 




» 




0,135 


1 


au quart 


20 


— 


20 


0,040 


— 


au quart 


32 


— 


33 


0,106 


1 - 


i)' 


16 


— 


17 


0,027 


— 


27 


— 


27 


0,073 


1 

1 ~ 


o*" 


16 


— 


16 


0,020 


— 


b'^ 


26 


— 


26 


0,068 


0i»85 


grume 




>i 




0.058 


Im35 


grume 




» 




0.145 


— 


au auart 


21 


— 


21 


0,044 


— 


au quart 


33 


— 


34 


0,112 


— 


17 


— 


18 


0,031 


^ 


28 


— 


28 


0,078 


1 


5*^ 


17 


— 


17 


0,029 


— 


5« 


27 


— 


27 


0,073 
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1 Cireti- 


Mode 


i 


30tés 


\ 


Volume 


CifMi- 


Mode 


( 


CAtés 


Volume 


ferttcei 


de 
cubage 




k^^'m/k 




au mètre 


féftwa 


de 






1 


au mètre 


{prises 


d 'équarrissage 


courant 
de 


(prises 


cubage 


d'équarrissage 


courant 
de 


sur 
écrrce) 


adopté 


correspondant 


longueur 


sur 

écorce) 


adopté 


correspondant 


longueur 


1 


2 




3 




4 


1 


2 




3 




4 


±«AO 


grume 




» 




0,156 


1«90 


grume 




1 




0,287 


.^— 


au quart 


35c 


sur 


35C 


0,123 


— 


au quart 


47c 


sur 


48« 


0,226 


^—m 


■■ 6» éH. 


29 


— 


29 


0,084 


— 


•■ 6« àéi. 


39 


— 


40 


0,156 




ai 5« M. 


28 


— 


28 


0,078 


— 


as 5« ééé. 


38 


— 


38 


0,144 


lm45 


grume 




» 




0,167 


ImOS 


grume 




» 




0,303 


— _ 


au quart 


36 


._ 


36 


0,130 


— 


au auart 


48 


— 


49 


0,235 


_ 


b" 


30 


— . 


30 


0,090 


— 


40 


— 


41 


0,164 


— 


6« 


29 




29 


0,084 


— 


5« 


38 


— 


39 


0,148 


1"60 


grrume 




» 




0,179 


2»00 


grume 




1 




0,318 


^ 


au quart 


37 




38 


0,141 




au auart 


50 


— 


50 


0,250 




31 


— 


31 


0,096 


— 


41 


— 


42 


0,172 


— 


5- 


30 


— 


30 


0,090 


— 


5« 


40 


— 


40 


0,160 


lmB5 


grume 




» 




0,191 


2»05 


grume 




1 




0,334 


.^ 


au quart 


38 


— . 


39 


0,148 


— 


au quart 


51 


— 


51 


0.260 


_^ 


32 




33 


0,106 


— 


42 


— 


43 


0,181 


1 


5" 


31 


— 


31 


0.096 


— 


5« 


41 




41 


0,168 


1»60 


grume 




> 




0,204 


2"10 


grume 




> 




0,351 


_^ 


an quart 


40 


__ 


40 


0,160 


— 


ou quart 


52 


— 


53 


0,273 


_^ 


33 


— ^ 


34 


0,112 


— 


b*- 


43 


— 


44 


0,189 


— 


y 


32 


— 


32 


0,102 


— 


5« 


42 


— 


42 


0,176 


im65 


grume 




> 




0,217 


2ml 5 


grume 




» 




0,368 


_^ 


au au art 


41 


— . 


41 


0,168 


— 


au quort 


53 


— 


54 


0,286 




6- 


34 




35 


0,119 


— 


6« 


44 


— 


45 


0,198 


— 


5- 


33 


— 


33 


0,109 


— 


5"^ 


43 


— 


43 


0,185 


Ini70 


grume 




• 




0,230 


2ni20 


grume 




» 




0,385 




au quart 


42 


— . 


43 


0,181 


— 


ou quort 


55 


— 


55 


0,303 


1 


6« 


35 




36 


0,126 


— . 


b« 


46 


— 


46 


0,212 


— 


5' 


34 




34 


0.116 


— 


5- 


44 


— • 


44 


0,194 


Im75 


grume 




Il 




0,2U 


2'»25 


grume 




» 




0,403 




au quart 


43 


— 


44 


0,189 


— 


au quart 


56 


— 


56 


0,314 




(>'• 


36 


— — 


37 


0,133 


— 


6' 


47 


— 


47 


0,221 


— 


5- 


35 


— 


35 


0,123 


— 


5« 


45 


— 


45 


0,203 


1»80 


grume 




»• 




0,258 


2>"30 


grume 




» 




0,421 


.-^ 


au quart 

6- 


45 


.— 


45 


0,203 


— 


ou quart 


57 


— 


58 


0,331 


__ 


37 


-— 


38 


0,141 


— 


l)« 


48 




48 


0,230 


— 


ô*" 


36 


— 


36 


0,130 


— 


:»'• 


46 


— 


46 


0,212 


10185 


grume 




» 




0.272 


2m36 


grume 




» 




0,439 


___ 


au auart 


46 


_- 


46 


0,212 


— 


au quort 

0" 


58 


— 


59 


0,342 


- 


38 


— . 


39 


0.148 


— 


49 


— 


\9 


0,240 


5« 


37 


— 


37 


0,137 


— 


5" 


47 


— 


47 


0,221 
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CircM- 


Mode 




Côtés 


Volume 


GirMi- 


Mode 


CôtéF 


Volume 


fércMci 


de 








au mètre 


fércacci 


de 
cubage 
adopté 


x^fc/*^**~ 




au mètre 


(prises 

sur 
ëcorce) 


cubage 
adopté 


d'équarrissage 
correspondant 


courant 

de 
longueur 


prises 

sur 

écorce) 


d'équarrissage 
correspondant 


courant 

de 
longueur 


1 


2 




3 




4 


1 


2 


a 




4 


2»40 


grume 




» 




0.458 


2»90 


grume 


> 




0.669 ' 


— 


au quart 


60c 


sur 


60c 


0,360 


— 


au quart 


TZ^ sur 


73*^ 


0,526 


— 


■■ 6« éa. 


50 


— 


50 


0,250 


1— 


•■ 6« àié. 


60 -. 


61 


0.366 


— 


M 5« éid. 


48 


— 


48 


0,230 


— 


•■ 5« été. 


58 - 


58 


0,336 


2i»45 


grume 




1» 




0,478 


2n>e5 


grume 


» 




0,6925 


— 


au auart 


61 


— 


61 


0.372 


— 


au auarl 


73 — 


74 


0,540 


— 


51 


— 


31 


0.260 


— 


61 — 


61 


0,372 




5« 


49 


— 


49 


0,240 


— 


5« 


59 — 


59 


0.348 


2n>B0 


grume 




v 




0,497 


3m00 


grume 


» 




0.716 


— 


au quart 


62 


— 


63 


0,391 


— 


au quart 


75 — 


75 


0,563 


— 


6« 


52 


— 


52 


0,270 


— 


62 — 


63 


0,391 


■ ' 


5« 


50 


— 


50 


0,250 


— 


5« 


60 — 


60 


0,360 


2«55 


grume 




» 




0,518 


3">05 


grume 


» 




0,740 


— 


an quart 


63 




64 


0,403 


— 


ail quart 


76 - 


76 


0.578 


— 


6« 


53 


— 


53 


0,281 


— 


63 — 


64 


0.403 


~~" 


5« 


51 


— 


51 


0,260 


— 


5« 


61 — 


61 


0,372 


2>n60 


grume 




w 




0,538 


3«10 


grume 


• 




0.765 


— 


au quart 


65 


— 


65 


0,423 


— 


au quart 


77 - 


78 


0.601 


— 


54 


— 


54 


0,281 


^— 


6« 


64 — 


65 


0.416 


—^ 


5« 


52 


— 


52 


0,270 


— 


5« 


62 — 


62 


0,384 


2»6B 


grume 




» 




0,559 


3<"1B 


grume 


» 




0,790 i 


— 


au quart 


66 


— 


66 


0,436 


— 


au quart 


78 — 


79 


0,616 . 


— 


55 


— 


55 


0,303 


— 


65 — 


66 


0.429 ' 


^■" 


5* 


53 


^— 


53 


0,281 


— 


5« 


63 — 


63 


0,397 


2in70 


grume 




» 




0,580 


3in20 


grume 


t 




0,815 


— 


au auart 


67 


— 


68 


0,456 




au auart 


80- 


80 


0,640 


— 


56 


^ 


56 


0.314 


— . 


66 - 


67 


0,442 
0,410 


"^ 


5« 


54 


— 


54 


0,292 


— 


5« 


64 — 


64 


2'"75 


grume 




» 




0.602 


3>"26 


grume 


• 




0,841 


^ 


au quart 


68 


— 


69 


0,469 


— 


au quart 


81 — 


81 


0.C56 


— 


(i« 


57 


— 


57 


0,325 


— 


6<^ 


67 — 


68 


0,456 


^^^" 


5« 


Ib 


— 


55 


0,303 


— 


û*- 


65 - 


65 


0,423 


2»80 


grume 




» 




0,624 


3>"30 


grume 


M 




0,867 


^■~- 


au quort 


70 


— 


70 


0,490 


— 


au quart 


82 — 


83 


0,681 


"~~ 


58 


— 


59 


0,342 


— 


6' 


68 - 


69 


0,469 


' 


5« 


56 


— 


56 


0,314 


— 


5* 


66 - 


66 


0,436 


2>n85 


grume 




» 




O.G46 


3m35 


grume 


» 




0.920 


— 


au quart 


71 


— 


71 


0,504 


— 


au quart 

6« 


85 - 


85 


0,723 


— 




59 


— 


60 


0.354 


— 


70 — 


71 


0,497 


^^" 


5« 


57 


— 


57 


0,325 


— 


5* 


68 - 


68 


0,462 1 
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TABLE XII 

donnant les circonférences correspondant aux diamètres 
de 5 en 5 centimètres et les diamètres correspond- 
dont aux circonférences de 5 en 5 centimètres. 



Étant donnés les 
diamètres de 5 
en 5 centimè- 
tres, connaître 
les circonfé- 
rences corres- 
pondantes. 



Diaaitrri 



0,05 
0.10 
0,15 
0,20 
0,25 
0,30 
0,35 
0,40 
0,45 
0;50 
0,55 
0,60 
0,65 
0,70 
0,75 
0,80 
0,85 
0,90 
0,95 
1,00 



Circonfé- 
rences 

correspon- 
dantes 



0,157 
0,314 
0,471 
0,628 
0,785 
0,942 
1,100 
1,257 
1,414 
1.571 
1,728 
1,885 
2,042 
2,199 
2,356 
2,513 
2,670 
2,827 
2,984 
3,142 



Étant données les circonférences de 5 en 5 centimètres, 
connaître les diamètres correspondants 



Circonfé- 
rences 



0,05 
0,10 
0,15 
0,20 
0,25 
0,30 
0,35 
0,40 
0,45 
0,50 
0,55 
0,60 
0,65 
0,70 
0,75 
0,80 
0,85 
0,90 
0,95 
1,00 
1,05 
1,10 



Diamètres 
corres- 
pondants 



0,0159 

0.0318 

0,0477 

0,0637 

0,0796 

0,0955 

0,111 

0,127 

0,143 

0,159 

0,175 

0,191 

0,207 

0,223 

0,239 

0,255 

0,271 

0.287 

0,302 

0,318 

0,334 

0,350 



arconfé- 
rences 



1,15 
1,20 
t,25 
1,30 
1,35 
1,40 
1,45 
1,50 
1,55 
1,60 
1,65 
1,70 
1,75 
1,80 
1,85 
1,90 
1,95 
2,00 
2,05 
2,10 
2.15 
2,20 



Diamètres 
corres- 
pondants 



0.366 
0,382 
0,398 
0,414 
0,430 
0.446 
0,462 
0,477 
0.493 
0,509 
0,525 
0,541 
0,557 
0,573 
0,589 
0,605 
0,621 
0,637 
0,653 
0,669 
0,684 
0,700 



Qrconfé- 
rences 



2,25 
2,30 
2,35 
2,40 
2,45 
2,50 
2,55 
2,60 
2,65 
2,70 
2,75 
2.80 
2,85 
2,90 
2,95 
3,00 
3,05 
3.10 
3,15 
3,20 
3,25 
3,30 



Diamètres 
corres- 
pondants 



0,716 
0,732 
0,748 
0,764 
0,780 
0,796 
0,812 
0,828 
0,844 
0,859 
0,875 
0,891 
0,907 
0,923 
0,939 
0,955 
0,970 
0,987 
1,002 
1,018 
1,034 
1,050 
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FORMULES ABRÉGÉES DE CUBAGE 

A. — Bois sur pied. — 1* Pour les chênes de taillis sous 
futaie de 1>b20 à 2n)0 de tour à 1"30 du sol, on fait la somme 
des chiffres qui expriment en décimètres, la circonférence à i'SO; 
on y ajoute 1 unité ; on multiplie par 10; le produit exprime 
en décimètres cubes le volume au mètre courant au 5* déduit. 
Dès lors pour avoir le volume grume, on n*a plus qu'à doubler. 

Exemple : soit un chône de taillis sous futaie de 1*60 de tour à 
1*30 du sol, et de 12" de hauteur ; 1*60 c'est 16 décimètres. 
Faisons la somme des chiffres 1 + 6, ajoutons-y une unité 1, 
cela fait 8 ; multiplions par 10, nous aurons 80 qui exprime 
le volume en décimètres cubes = O^^OSO, au 1/5* déduit et pour 

1 mètre courant de longueur. En grume, le volume serait 

2 X 0,08 = 0,16; il n'y a plus q\i^ multiplier 0,16 par la 
hauteur 12 pour avoir le volume total 1"'92 (1). 

2* Pour les chênes élevés en futaie, comme on en rencontre 
dans les parcs, dans les futaies éclaircies, on peut se servir de la 

formule : V = — D> h, dans laquelle D exprime le diamètre à 

1"30 du sol. Pour faire de tète le carré de O, il est un moyen 
simple que voici, en admettant que D soit divisible par 5 comme 
cela se présente toujours si on ne mesure les diamètres que 
de 5 en 5 centimètres. Soit, par exemple, a faire le carré de 
0*45 : ce carré comporte 4 chilTres ; les 2 premiers sont obtenus 
par la multiplication de 4, chiffre des décimètres, par (4 + 1), 
soit 4 X^ = 20 ; les 2 derniers sont toujours 25 : le résultat est 
donc 0,2025. De même pour le carré de 0,65 ; les 2 premiers 
chiffres sont donnés par le produit 6 X 7 =" ^^> l^s 2 derniers 
par 25 et le résultat est 0,42^5. 

La formule V = — D* h donne un résultat un peu trop 

faible pour les chênes de taillis sous futaie. On peut cependant 
l'utiliser comme suit pour ces derniers : on calcule V comme il 

vient d'être dit et on y ajoute -r- de ce volume : V = V -f -7- V. 

4 4 

7cD« 

B. — Bois abattus. — La formule — r — du volume grume 

4 

en fonction du diamètre au milieu peut être remplacée par la for- 

7CG2 

mule — - — dans laquelle la circonférence au milieu G remplace 
4 

le diamètre D, mais alors le résultat obtenu est 10 fois supérieur 

11 
au volume réel. Gomme on sait que-p = 0,7854, il suffira de 

4 

faire le carré de G ou de D, puis de multiplier ce carré par 
0,785 pour avoir le volume. Si on a calculé avec D, le résultat 
est le volume réel ; si on a calculé avec G, le résultat est 
10 fois supérieur au volume réel. 



(1) Renseifrnement fourni pir M. Hûffel, proresscor à l'Ecole Niiionilcdcs 
Eaux et Forêts. 
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